
Samp No 

Location 

CAS NO 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-97-6 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

14797-55-8 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-36-0 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-47-3 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-98-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7782-49-2 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-22-4 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-62-2 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-97-6 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-36-0 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-47-3 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-98-7 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

STL00171 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-28-0 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

STL00171 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

STL00204 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

STL00204 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

STL00204 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7440-62-2 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-22-4 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-22-4 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

STL00009 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-38-2 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-47-3 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-98-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7782-49-2 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-22-4 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-97-6 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-36-0 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

STL00171 


1805235 


ED 000792 00000911-00001 


A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-28-0 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-62-2 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-97-6 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-47-3 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

16984-48-8 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

16887-00-6 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

16984-48-8 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

14797-55-8 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

16887-00-6 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

14808-79-8 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-23-5 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-39-3 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-41-7 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-43-9 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-48-4 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-50-8 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-92-1 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-96-5 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-02-0 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-41-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

14808-79-8 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-39-3 


1805235 


ED 000792 00000911-00002 




A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-38-2 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7782-49-2 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7429-90-5 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-70-2 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-89-6 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-95-4 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-09-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-23-5 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-39-3 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-41-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-43-9 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7439-92-1 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7439-96-5 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7440-02-0 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7440-66-6 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7429-90-5 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7440-70-2 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7439-89-6 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7439-95-4 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7440-09-7 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7440-50-8 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

STL00171 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-48-4 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

16887-00-6 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

16984-48-8 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

14808-79-8 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7782-49-2 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-22-4 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-97-6 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-36-0 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-39-3 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-41-7 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-43-9 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-28-0 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

STL00171 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

14797-55-8 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

14797-55-8 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

STL00204 


1805235 


ED 000792 00000911-00003 




A8K9 

TP04_082115 

TP04 

16887-00-6 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

16984-48-8 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

14808-79-8 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7782-49-2 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-70-2 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-95-4 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-23-5 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-39-3 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-66-6 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7439-98-7 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-38-2 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7429-90-5 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-70-2 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7439-89-6 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7439-95-4 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-23-5 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-48-4 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-50-8 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7439-92-1 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7439-96-5 

A8K9 

TP04082215 

TP04 

STL00204 

A8K9 

TP04082215 

TP04 

7440-36-0 

A8K9 

TP04082215 

TP04 

7440-50-8 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-22-4 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-62-2 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-97-6 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-09-7 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-38-2 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-98-7 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7429-90-5 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-92-1 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-96-5 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-02-0 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-28-0 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-66-6 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-02-0 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-43-9 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-43-9 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-39-3 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-43-9 


1805235 


ED 000792 00000911-00004 




A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-39-3 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-43-9 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-98-7 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

14797-55-8 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-39-3 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

14797-55-8 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7782-49-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-70-2 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-39-3 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-43-9 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7782-49-2 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7782-49-2 

A8K9 

TP04082215 

TP04 

7440-02-0 

A8K9 

TP04082215 

TP04 

7439-98-7 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

STL00009 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7429-90-5 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-70-2 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-95-4 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-09-7 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-23-5 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-38-2 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-47-3 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-48-4 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-50-8 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

14797-55-8 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-96-5 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

STL00009 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-28-0 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-62-2 


1805235 


ED 000792 00000911-00005 




A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_082215 

3Beffluent 

STL00204 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

16887-00-6 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

16887-00-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

16887-00-6 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-09-7 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-47-3 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-28-0 

A8K9 

RBEffluent_082215 

3Beffluent 

7440-47-3 

A8K9 

TP04_082215 

TP04 

7439-92-1 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-23-5 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7429-90-5 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7440-70-2 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7439-89-6 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-66-6 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7440-09-7 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-02-0 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7440-41-7 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-48-4 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7440-50-8 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-92-1 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-96-5 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-02-0 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-66-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7429-90-5 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-70-2 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-89-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-95-4 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7439-98-7 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 GKMSW09_081715 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-28-0 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-62-2 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7439-97-6 


1805235 


ED 000792 00000911-00006 




A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-22-4 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-97-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-36-0 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-47-3 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-22-4 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_082215 

3Beffluent 

7440-22-4 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

14797-55-8 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7429-90-5 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-70-2 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7439-89-6 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7439-95-4 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-23-5 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-41-7 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-48-4 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-50-8 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7439-92-1 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7439-96-5 

A8K9 

CC21082215 

CC21 

7439-97-6 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_082215 

3Beffluent 

14808-79-8 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7429-90-5 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7439-89-6 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7439-95-4 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-23-5 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-41-7 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-48-4 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-50-8 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7439-92-1 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7439-96-5 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_082215 

3Beffluent 

16887-00-6 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

14808-79-8 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-47-3 
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A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-38-2 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffiuent_082215 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-48-4 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-50-8 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-92-1 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-96-5 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-02-0 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

16984-48-8 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

16984-48-8 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

14808-79-8 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

16984-48-8 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

14808-79-8 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

16984-48-8 

A8K9 

RBEffIuent_082215 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-96-5 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-02-0 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-66-6 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7429-90-5 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-70-2 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-89-6 
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A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-95-4 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-09-7 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-23-5 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-38-2 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-66-6 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-50-8 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-41-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-48-4 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-48-4 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-50-8 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-92-1 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7439-96-5 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-02-0 

A8K9 

CC18_081715 

CC18 

7440-62-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-70-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-36-0 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7440-39-3 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7440-43-9 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7439-98-7 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-22-4 

A8K9 

CC18081715 

CC18 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7429-90-5 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7440-70-2 

A8K9 

CC03081715 

CC03 

7439-89-6 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

GKMSW09 081715 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-92-1 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

STL00009 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7439-95-4 
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A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-09-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-23-5 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-39-3 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-41-7 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-62-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7782-49-2 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7439-97-6 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-36-0 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-38-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-47-3 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-22-4 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-62-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-97-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-36-0 

A8K9 

CC21082215 

CC21 

7440-38-2 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-47-3 

A8K9 

CC21082215 

CC21 

7439-98-7 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-28-0 

A8K9 

CC21082215 

CC21 

7440-28-0 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-22-4 

A8K9 

CC21082215 

CC21 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

STL00171 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

STL00171 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

STL00171 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

STL00171 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

STL00171 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-36-0 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-38-2 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-22-4 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 CC06_082215 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7439-95-4 
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A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-62-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-02-0 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-39-3 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-66-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-70-2 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-39-3 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-43-9 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-98-7 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7782-49-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

3Beffluent 

7440-36-0 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-36-0 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-38-2 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7440-47-3 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

7439-98-7 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

7439-96-5 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7439-96-5 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-43-9 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7439-97-6 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7439-97-6 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7440-22-4 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7440-22-4 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7440-62-2 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-22-4 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-62-2 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-62-2 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

STL00171 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-22-4 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-96-5 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-98-7 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-66-6 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-36-0 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-36-0 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-70-2 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-66-6 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-96-5 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-96-5 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-09-7 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-39-3 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-41-7 
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A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-70-2 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

STL00204 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

STL00204 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-38-2 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-38-2 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

16887-00-6 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-98-7 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-38-2 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-47-3 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-98-7 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-47-3 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7440-28-0 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-70-2 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7782-49-2 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7782-49-2 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7782-49-2 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-09-7 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7440-09-7 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7440-36-0 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

STL00171 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-36-0 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-47-3 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-47-3 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-97-6 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-97-6 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-28-0 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-89-6 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-43-9 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-95-4 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-95-4 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-02-0 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7429-90-5 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-38-2 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-39-3 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-39-3 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-41-7 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-41-7 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-50-8 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-50-8 
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A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-92-1 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-89-6 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-89-6 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-92-1 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-09-7 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-23-5 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-23-5 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

14808-79-8 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

STL00009 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-43-9 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

16984-48-8 

A8K9 

CC05081815 

CC05 

7429-90-5 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7429-90-5 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7429-90-5 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-39-3 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-48-4 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-48-4 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-50-8 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-50-8 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

16984-48-8 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7439-89-6 

A8K9 

CC03081815 

CC03 

7440-02-0 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-23-5 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7440-23-5 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

7439-92-1 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

STL00009 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-43-9 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-43-9 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-70-2 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

16887-00-6 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-48-4 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-48-4 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-92-1 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-95-4 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-95-4 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7439-98-7 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-02-0 
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A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-02-0 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

14808-79-8 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

GKMSW09 081015 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

TDS 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-66-6 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_081915 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

CC06_081915 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC06_081915 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

TP04_081914 

TP04 

14808-79-8 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

7440-09-7 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-28-0 

A8K9 

TP04_081914 

TP04 

16887-00-6 

A8K9 

TP04_081914 

TP04 

16984-48-8 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7439-92-1 
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A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

STL00161 

A8K9 

CC03_081815 

CC03 

14797-55-8 

A8K9 

CC05_081815 

CC05 

14797-55-8 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09_081715 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

STL00204 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7782-49-2 
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A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

STL00009 

A8K9 

GKMSW09_081015 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

STL00171 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

STL00009 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

GKMSW09 081315 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081315 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_082215 

CC06 

STL00204 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-48-4 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-50-8 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7439-92-1 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-43-9 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7439-98-7 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7782-49-2 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7429-90-5 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-70-2 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7439-96-5 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7439-98-7 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-39-3 
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A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-36-0 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

STL00009 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7429-90-5 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-70-2 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7439-95-4 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-36-0 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-38-2 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-39-3 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-41-7 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06082415 

CC06 

STL00009 

A8K9 

CC06082415 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06082415 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06082415 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

TP04082415 

TP04 

7440-02-0 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7782-49-2 

A8K9 

TP04082415 

TP04 

7440-28-0 

A8K9 

TP04082415 

TP04 

7440-66-6 

A8K9 

CC06082415 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

16984-48-8 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

STL00204 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

16887-00-6 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 CC03_082115 

CC03 

7440-23-5 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-22-4 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7439-97-6 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-09-7 
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A8K9 

TP04_082415 

TP04 

14808-79-8 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

14797-55-8 

A8K9 

CC03B_082215 

CC03B 

STL00204 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffIuent_082115 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffIuent_082115 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

STL00171 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

STL00204 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

16887-00-6 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

16984-48-8 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

14808-79-8 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7782-49-2 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-36-0 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-47-3 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-22-4 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7440-62-2 

A8K9 

TP04082115 

TP04 

7439-97-6 

A8K9 

TP04_082115 

TP04 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

STL00171 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

STL00204 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7439-95-4 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-38-2 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-41-7 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-47-3 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-48-4 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-50-8 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7439-92-1 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7439-96-5 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-02-0 

A8K9 CC03_082115 

CC03 

7440-28-0 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

14797-55-8 
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A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

16887-00-6 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

STL00204 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

16984-48-8 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

14808-79-8 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBEffIuent_082115 

3Beffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_082115 

3Beffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffluent_082115 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

CC03_082115 

CC03 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

14797-55-8 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

STL00009 

A8K9 

CC03_081715 

CC03 

7440-36-0 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 TP04_082415 

TP04 

7440-36-0 

A8K9 TP04_082415 

TP04 

7440-47-3 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7439-98-7 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-09-7 
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A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

STL00171 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

GKMSW09_081515 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

STL00204 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

GKMSW09 081515 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082415 | 

TP04 

7429-90-5 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

STL00171 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_082415 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082415 

TP04 

7782-49-2 

A8K9 
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16984-48-8 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

14797-55-8 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-39-3 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

STL00204 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-38-2 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-41-7 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-43-9 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-47-3 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-48-4 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-50-8 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7439-92-1 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-96-5 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-98-7 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7782-49-2 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-22-4 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-28-0 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-38-2 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

14808-79-8 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-41-7 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-22-4 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-28-0 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-62-2 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-66-6 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

STL00171 
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A8K9 

CC20_090315 

CC20 

STL00009 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-97-6 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-97-6 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

16887-00-6 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-23-5 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-41-7 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-70-2 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

STL00171 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-95-4 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-09-7 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-23-5 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-36-0 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-38-2 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-02-0 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7782-49-2 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-22-4 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-28-0 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-62-2 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-66-6 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-36-0 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7429-90-5 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

CC03B090315 

CC03B 

7440-62-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

STL00009 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

16887-00-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

16984-48-8 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

14808-79-8 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

STL00204 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBeffluent_0903 15 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBeffIuent_090315 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBeffluent_0903 15 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBeffIuent_090315 

RBeffluent 

7439-98-7 
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A8K9 

RBeffiuent_090315 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBeffIuent_090315 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBeffIuent_090315 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

STL00009 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-97-6 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-97-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-36-0 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBeffluent_0903 15 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-09-7 


1805235 


ED 000792 00000911-00029 




A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-39-3 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-43-9 

A8K9 

CC06083115 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06083115 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06083115 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06083115 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06083115 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06083115 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

STL00171 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

STL00009 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-47-3 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-48-4 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-50-8 

A8K9 CC20_090315 

CC20 

7439-92-1 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-96-5 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-98-7 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-02-0 
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A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7782-49-2 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

16984-48-8 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

14808-79-8 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

STL00204 

A8K9 

CC03B_090315 

CC03B 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_083115 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-95-4 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-09-7 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-23-5 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7429-90-5 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-70-2 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-89-6 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-95-4 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-09-7 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-23-5 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-36-0 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-38-2 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-70-2 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-41-7 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7429-90-5 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-47-3 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-48-4 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7440-50-8 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7439-92-1 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7439-96-5 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7439-98-7 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-02-0 

A8K9 

CC20090315 

CC20 

7782-49-2 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-22-4 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-28-0 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-62-2 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-66-6 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-48-4 
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A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC20_090315 

CC20 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

STL00171 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

STL00009 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_090315 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

STL00204 

A8K9 

CC06090315 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

16887-00-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

STL00009 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffIuent_082615 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

16984-48-8 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-38-2 
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A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffiuent_082615 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

STL00204 

A8K9 

CC06_090715 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_090715 

CC06 

STL00204 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-62-2 
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A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

STL00171 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

STL00009 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

STL00171 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

14797-55-8 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

14808-79-8 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

RBeffluent_090715 

RBeffluent 

STL00204 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 CC06_082615 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-36-0 


1805235 


ED 000792 00000911-00034 




A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBEff!uent_082215 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffIuent_082215 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

CC03B082215 

CC03B 

STL00009 

A8K9 

CC06082215 

CC06 

STL00009 

A8K9 

CC18082215 

CC18 

STL00009 

A8K9 

RBEffluent_082215 

3Beffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

STL00009 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

STL00204 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

STL00009 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-38-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-89-6 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-95-4 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-09-7 

A8K9 CC18_082215 

CC18 

7440-23-5 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-38-2 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-41-7 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-48-4 


1805235 


ED 000792 00000911-00035 




A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7440-50-8 

A8K9 

CC18_082215 

CC18 

7439-92-1 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7429-90-5 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-89-6 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-41-7 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-48-4 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-50-8 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-92-1 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7439-96-5 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-02-0 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-62-2 

A8K9 

CC21_082215 

CC21 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_082215 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

CC21082215 

CC21 

7440-09-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

14808-79-8 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

14797-55-8 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBeffIuent_082815 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBeffIuent_082815 

RBeffluent 

7439-95-4 


1805235 


ED 000792 00000911-00036 




A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBeffluent_090715 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

STL00204 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

16887-00-6 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBEffIuent_091015 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

STL00171 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

STL00009 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

STL00204 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

16984-48-8 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_091015 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

STL00204 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7429-90-5 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-70-2 


1805235 


ED 000792 00000911-00037 




A8K9 

RBEffIuent_091415 

RBeffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

STL00009 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

STL00171 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7439-89-6 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-95-4 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7440-09-7 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-23-5 

A8K9 

RBEffluent_091415 

3Beffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

RBEffluent_091415 

^Beffluent 

7440-23-5 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

14808-79-8 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

STL00204 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 CC06_082815 

CC06 

7439-95-4 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7429-90-5 


1805235 


ED 000792 00000911-00038 




A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

16887-00-6 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

16984-48-8 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

CC06091415 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

CC06091415 

CC06 

STL00009 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBEffluent_091415 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7429-90-5 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-95-4 


1805235 


ED 000792 00000911-00039 




A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-62-2 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_091415 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06091415 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06091415 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7782-49-2 

A8K9 

RBeffluent_082815 

3Beffluent 

7440-48-4 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-43-9 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-47-3 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7782-49-2 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-22-4 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-28-0 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-62-2 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-66-6 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-36-0 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-50-8 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-92-1 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-96-5 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-39-3 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-02-0 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-38-2 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-22-4 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-62-2 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-66-6 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

STL00171 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

STL00009 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-97-6 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-97-6 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-28-0 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

16887-00-6 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

16984-48-8 
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A8K9 

TP04_082615 

TP04 

14797-55-8 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-66-6 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-98-7 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

14797-55-8 

A8K9 

CC06_082615 

CC06 

14808-79-8 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7429-90-5 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7429-90-5 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-70-2 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-89-6 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-95-4 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-09-7 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-23-5 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-48-4 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-50-8 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-92-1 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-41-7 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7439-98-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-38-2 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-39-3 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-41-7 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-43-9 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-47-3 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-48-4 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7440-70-2 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7439-89-6 

A8K9 

TP04082615 

TP04 

7439-95-4 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-09-7 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-23-5 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7440-36-0 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

7439-96-5 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-38-2 

A8K9 

TP04_082615 

TP04 

14808-79-8 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

STL00171 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

STL00009 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

16887-00-6 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

16984-48-8 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

14797-55-8 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-70-2 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-89-6 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-95-4 
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A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-09-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-36-0 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-39-3 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-41-7 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-43-9 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-47-3 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-48-4 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-50-8 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-92-1 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-96-5 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7439-98-7 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7440-02-0 

A8K9 

CC06_082815 

CC06 

7782-49-2 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-22-4 

A8K9 

CC06082815 

CC06 

7440-23-5 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-38-2 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

7439-97-6 

A8K9 

RBEffluent_082615 

RBeffluent 

STL00204 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

7439-97-6 

A8K9 

CC06082615 

CC06 

STL00204 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-22-4 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-28-0 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-62-2 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-66-6 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-36-0 

A8K9 

RBeffluent_090315 

RBeffluent 

STL00171 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-39-3 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-41-7 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-43-9 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-47-3 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-48-4 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7440-50-8 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-92-1 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-96-5 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7439-98-7 

A8K9 

RBeffIuent_082815 

RBeffluent 

7440-02-0 

A8K9 

RBeffluent_082815 

RBeffluent 

7782-49-2 

A8K9 

RBeffIuent_082815 

RBeffluent 

7440-22-4 


1805235 


ED 000792 00000911-00042 




A8K9 


RBeffluent 082815 


RBeffluent 


7440-66-6 
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Analyte 

Total_Or_Disolved 

Result 

Result_Units 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.035 

mg/L 

Antimony 

T 

0.4 

ug/L 

Chromium 

T 

1 

ug/L 

Molybdenum 

T 

0.45 

ug/L 

Selenium 

T 

2.9 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.1 

ug/L 

Vanadium 

T 

0.3 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Antimony 

T 

2 

ug/L 

Chromium 

T 

5 

ug/L 

Molybdenum 

T 

2.3 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Thallium 

T 

0.5 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Chromium 

T 

5 

ug/L 

Silver 

T 

0.5 

ug/L 

Thallium 

T 

0.5 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

pH 

T 

4.8SU 

pH 

T 

3.13SU 

PH 

T 

3.03SU 

Vanadium, Dissolved 

D 

2.6ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

3 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

8.1 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

3.5 

ug/L 

Cadmium 

T 

84 

ug/L 

Silver 

T 

0.5 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Total Hardness 

T 

550mg/L 

Selenium 

T 

2.4 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.9 

ug/L | 

Chromium, Dissolved 

D 

5 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

2.3 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.9 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.5ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.5ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.37 ug/L | 

Alkalinity 

T 

5mg/L 
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Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 

ug/L 

Chloride 

T 

0.36mg/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

2 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.9 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.75 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

5 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

2.3 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.9 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.5 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.5 

ug/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Fluoride 

T 

5 

mg/L 

Chloride 

T 

0,21mg/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

5500 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

74 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

110 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

6800 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

27 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

40000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

79ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

37000 ug/L 

Fluoride 

T 

3.1 

mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.074 mg/L 

Iron, Dissolved 

D 

110000 ug/L 

Chloride 

T 

0.58 mg/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000 ug/L 

Sulfate 

T 

1000 mg/L 

Fluoride 

T 

11 mg/L 

Sodium, Dissolved 

D 

23000 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

18 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

4.3 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

32 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

63 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

1600 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

27 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

20000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

37 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

8.9 

ug/L 

Sulfate 

T 

770 mg/L 

Barium 

T 

8 

ug/L 


1805235 


ED 000792 00000911-00045 



Arsenic 

T 

0.51ug/L 

Selenium 

T 

3.2ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

1900ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

200000ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

13000ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

llOOug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4300 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

21 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

2.1 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

14 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

34 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

26000 ug/L 

Antimony 

T 

3.1 ug/L 

Barium 

T 

10 ug/L 

Selenium 

T 

3.8 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

6.2 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

13000 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

30 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

7100 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

12000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

260000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

19000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

18000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

1500 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

14000 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

33000 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

75 ug/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

96 ug/L 

Chloride 

T 

0.56 mg/L 

Fluoride 

T 

llmg/L 

Sulfate 

T 

1600 mg/L 

Selenium 

T 

0.58 ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Antimony 

T 

1.5 ug/L 

Barium 

T 

11 ug/L 

Beryllium 

T 

7.5 ug/L 

Cadmium 

T 

77 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.25 ug/L 

Alkalinity 

T 

5 mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

pH 

T 

3.26SU 
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Chloride 

T 

1 

mg/L 

Fluoride 

T 

lOmg/L 

Sulfate 

T 

1700 mg/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.58 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

360000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

53000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

32000 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

34000 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.8ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

5.8 ug/L 

Molybdenum 

T 

5.4 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

22000 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Zinc 

T 

26000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.81 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.47 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

29000 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

350000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

65000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

26000 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

49000 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

100 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

4900 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

12 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

31000 ug/L 

pH 

T 

4.38SU 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

3700 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2900 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.63 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.66 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

16000 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

3.2 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

30000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

57 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.23 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

20000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

59 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

20 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

77 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

28 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

12 

ug/L 
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Selenium, Dissolved 

D 

1.8ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

3.2ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

lOug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

82ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

4.5ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

5.3ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

19ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

39ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.55 ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.032 mg/L 

Barium, Dissolved 

D 

16 ug/L 

Nitrate as N 

T 

O.lmg/L 

Selenium, Dissolved 

D 

1.4 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.48 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.8 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

85 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.68 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

5.8 

ug/L 

Calcium 

T 

83000 

ug/L 

Barium 

T 

29 

ug/L 

Cadmium 

T 

12 ug/L 

Selenium 

T 

3.6 

ug/L 

Calcium 

T 

370000 

ug/L 

Antimony 

T 

3.4 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.4 ug/L 

Nickel 

T 

60 ug/L 

Molybdenum 

T 

2.7 ug/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Aluminum 

T 

23000 

ug/L 

Calcium 

T 

360000 

ug/L 

Iron 

T 

84000 

ug/L 

Magnesium 

T 

31000ug/L 

Potassium 

T 

3000 

ug/L 

Sodium 

T 

35000 

ug/L 

Arsenic 

T 

19 

ug/L 

Chromium 

T 

3 ug/L 

Cobalt 

T 

99 ug/L 

Copper 

T 

4200 ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.038mg/L 

Manganese 

T 

31000 

ug/L 

Total Hardness 

T 

730 mg/L 

Thallium 

T 

0.24 

ug/L 

Vanadium 

T 

21 

ug/L 
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Zinc 

T 

21000 

ug/L 

pH 

T 

4.35SU 

Chloride 

T 

0,22mg/L 

Chloride 

T 

0.38 mg/L 

Chloride 

T 

0.33 mg/L 

Chloride 

T 

0.28mg/L 

Potassium 

T 

560 

ug/L 

Chromium 

T 

1.2 

ug/L 

Thallium 

T 

0.13 

ug/L 

Chromium 

T 

1.5 

ug/L 

Lead 

T 

23 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

14000 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

8100 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

120 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

5900 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

38 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

35000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

63 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

29 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

25000 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

13000 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

290000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

21000 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

2900 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

1900 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

7.1 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

5.3 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

75 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

1800 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

30 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

23000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

41 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

13000 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

6900 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

220000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

7500 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

13000 

ug/L 

Molybdenum 

T 

0.45 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

21000ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Sulfate 

T 

1600 mg/L 

Thallium 

T 

0.1 ug/L 

Vanadium 

T 

0.3 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 
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Sodium 

T 

480 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Antimony 

T 

0.4 

ug/L 

Chromium 

T 

1 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.1 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

4.6 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

2.8 

ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 

mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

1500 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

83000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

230 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

6400 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

1900 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.47 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

3 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

110 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

7.6 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Iron 

T 

140000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

1300 ug/L 

Sulfate 

T 

1500 mg/L 

Aluminum 

T 

1800 ug/L 

Iron 

T 

280 

ug/L 

Magnesium 

T 

6300 

ug/L 

Sodium 

T 

1700 ug/L 

Beryllium 

T 

0.49 

ug/L 

Cobalt 

T 

2 

ug/L 

Copper 

T 

110 

ug/L 

Lead 

T 

8.5 

ug/L 

Manganese 

T 

2600 

ug/L 

Nickel 

T 

6.8 ug/L 

Chloride 

T 

0.58 mg/L 

Aluminum 

T 

33000 ug/L 

Sulfate 

T 

720 mg/L 

Magnesium 

T 

27000 ug/L 

Potassium 

T 

2600 ug/L 

Arsenic 

T 

48 ug/L 

Beryllium 

T 

11 ug/L 

Chromium 

T 

5.2 ug/L 
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Cobalt 

T 

120ug/L 

Copper 

T 

6300 ug/L 

Lead 

T 

41ug/L 

Manganese 

T 

38000ug/L 

Nickel 

T 

67 ug/L 

Thallium 

T 

0.31 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

lug/L 

Zinc 

T 

2900 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

4400 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

40 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

830ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

29 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

11000 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

23 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

6400 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

21000ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

56000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

35000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

3100 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

36000 ug/L 

Fluoride 

T 

8.7mg/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

110 ug/L 

Chromium 

T 

lug/L 

Lead, Dissolved 

D 

7.5 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

33000 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

62 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

23000 ug/L 

Fluoride 

T 

1.6mg/L 

Sulfate 

T 

250mg/L 

Fluoride 

T 

lOmg/L 

Sulfate 

T 

1600 mg/L 

Fluoride 

T 

5.2mg/L 

Sulfate 

T 

1000 mg/L 

Fluoride 

T 

3.4mg/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

7.5 ug/L 

Cadmium 

T 

140 ug/L 

Barium 

T 

10 ug/L 

Manganese 

T 

12000ug/L 

Nickel 

T 

22 ug/L 

Zinc 

T 

6900 ug/L 

Aluminum 

T 

12000 ug/L 

Calcium 

T 

260000 ug/L 

Iron 

T 

26000 ug/L 
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Magnesium 

T 

18000 ug/L 

Potassium 

T 

1500ug/L 

Sodium 

T 

23000ug/L 

Arsenic 

T 

6.5ug/L 

Zinc 

T 

14000 ug/L 

Copper 

T 

85 ug/L 

Beryllium 

T 

4.4 ug/L 

Cobalt 

T 

32 ug/L 

Cobalt 

T 

64 ug/L 

Copper 

T 

2000 ug/L 

Lead 

T 

120 ug/L 

Manganese 

T 

22000 ug/L 

Nickel 

T 

41 ug/L 

Vanadium 

T 

6 ug/L 

Calcium 

T 

290000 ug/L 

Antimony 

T 

0.51 ug/L 

Barium 

T 

20 ug/L 

Cadmium 

T 

37 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.1 ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Barium 

T 

81 ug/L 

Lead 

T 

36 ug/L 

Aluminum 

T 

3000 ug/L 

Calcium 

T 

200000 ug/L 

Iron 

T 

26000 ug/L 

Aluminum 

T 

33000 ug/L 

Calcium 

T 

360000 ug/L 

Iron 

T 

140000 ug/L 

Magnesium 

T 

26000 ug/L 

Potassium 

T 

2600 ug/L 

Sodium 

T 

5300 ug/L 

Arsenic 

T 

28 ug/L 

Beryllium 

T 

5 ug/L 

Cadmium 

T 

73 ug/L 

Lead 

T 

29 ug/L 

Copper 

T 

6800 ug/L 

Cadmium 

T 

83 ug/L 

Manganese 

T 

39000 ug/L 

Molybdenum 

T 

5.8 ug/L 

Nickel 

T 

79 ug/L 

Vanadium 

T 

34 ug/L 

Zinc 

T 

36000 ug/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Magnesium 

T 

13000 ug/L 
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Potassium 

T 

1100 ug/L 

Sodium 

T 

4300 ug/L 

Barium 

T 

22 ug/L 

Beryllium 

T 

2.5 ug/L 

Cadmium 

T 

13 ug/L 

Cobalt 

T 

llOug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Selenium 

T 

6.1 ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.37 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.37 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Alkalinity 

T 

5 mg/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Arsenic 

T 

0.37 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Vanadium 

T 

5.8 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.6ug/L 

Selenium 

T 

6.4 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

480 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

32000ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

130000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

27000 ug/L 
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Potassium, Dissolved 

D 

2500 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

39 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

11 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Nickel 

T 

39 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

8.9 ug/L 

Zinc 

T 

12000 ug/L 

Calcium 

T 

200000 ug/L 

Barium 

T 

17 ug/L 

Cadmium 

T 

20 ug/L 

Molybdenum 

T 

0.76 ug/L 

Selenium 

T 

3.6 ug/L 

Calcium 

T 

340000 ug/L 

Antimony 

T 

0.83 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.37 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 

ug/L 

Manganese 

T 

22000 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

12000 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

15 

ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Vanadium 

T 

0.3 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Manganese 

T 

12000 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 ug/L 

Zinc 

T 

5900 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

260000 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

5900 

ug/L 

Manganese 

T 

19000 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

19000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

1100 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

23 

ug/L 

Beryllium 

T 

2.8 

ug/L 
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Beryllium, Dissolved 

D 

2.2ug/L 

Thallium 

T 

0.35ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

200000 ug/L 

Selenium 

T 

5.3ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

44 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

8.9 

ug/L 

Beryllium 

T 

11 

ug/L 

pH 

T 

3.12SU 

pH 

T 

4.07SU 

Arsenic 

T 

0.85 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.58 

ug/L 

Chloride 

T 

0.25 

mg/L 

Molybdenum 

T 

0.58 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.51 

ug/L 

Chromium 

T 

l.lug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.52 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.12 ug/L 

Calcium T 

200000 ug/L 

Selenium 

T 

6.7 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

6.2 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

4.8 ug/L 

Potassium 

T 

1100 ug/L 

Potassium 

T 

2300 ug/L 

Antimony 

T 

0.48 ug/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Chromium 

T 

lug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Thallium 

T 

0.12 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

23000 

ug/L 

Cadmium 

T 

16 

ug/L 

Magnesium 

T 

13000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

13000 

ug/L 

Nickel 

T 

24 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

12000 

ug/L 

Arsenic 

T 

6.7 

ug/L 

Barium 

T 

19 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

19 

ug/L 

Beryllium 

T 

4.9 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

4.8 

ug/L 

Copper 

T 

1900 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

1900 

ug/L 
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Lead 

T 

41ug/L 

Iron 

T 

32000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

26000 ug/L 

Lead 

T 

34 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

1400 ug/L 

Sodium 

T 

23000 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

24000 ug/L 

Sulfate 

T 

890mg/L 

Total Hardness 

T 

690mg/L 

Vanadium 

T 

5.1 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.58 

ug/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 

mg/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

83 

ug/L 

Fluoride 

T 

5,4mg/L 

Aluminum 

T 

13000 

ug/L 

Aluminum 

T 

3000 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

1900 

ug/L 

Barium 

T 

23 

ug/L 

Cobalt 

T 

35 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

35 

ug/L 

Copper 

T 

88 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

79 ug/L 

Fluoride 

T 

3.1 

mg/L 

Iron 

T 

28000 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

24 

ug/L 

Sodium 

T 

3100 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4400 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

6.1 

ug/L 

Total Hardness 

T 

550mg/L 

Sulfate 

T 

1600 mg/L 

Cadmium 

T 

40 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

40 ug/L 

Calcium 

T 

250000 ug/L 

Chloride 

T 

0.59 mg/L 

Cobalt 

T 

62 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

62 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

27 ug/L 

Magnesium 

T 

17000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

18000 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.1 ug/L 

Nickel 

T 

39 ug/L 
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Nickel, Dissolved 

D 

38 

ug/L 

Sulfate 

T 

640mg/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.58 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.32ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

32 ug/L 

Magnesium 

T 

28000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

120000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

33000 ug/L 

Manganese 

T 

34000 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

33000 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Molybdenum 

T 

4.8 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.5 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.84 

ug/L 

Iron 

T 

190000 ug/L 

Nickel 

T 

74 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

6000 

ug/L 

Zinc 

T 

27000 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

2 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

25000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

72 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2700 

ug/L 

Selenium 

T 

2.5 

ug/L 

Silver 

T 

0.15 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Potassium 

T 

2900 

ug/L 

Sodium 

T 

4000 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

3900 

ug/L 

Barium 

T 

9.5 

ug/L 

Arsenic 

T 

49 

ug/L 

Cadmium 

T 

67 

ug/L 

Total Dissolved Solids 

T 

2600 mg/L 

Zinc 

T 

12000 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

12000 

ug/L 

Aluminum 

T 

38000 

ug/L 

Chloride 

T 

0.37 mg/L 

Fluoride 

T 

12 mg/L 

Sulfate 

T 

1700 mg/L 

Sulfate 

T 

1500 mg/L 

Potassium, Dissolved 

D 

560 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.14 ug/L 

Chloride 

T 

lmg/L 

Fluoride 

T 

10 mg/L 

Lead 

T 

51 ug/L 
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Beryllium, Dissolved 

D 

11 

ug/L 

Total Suspended Solids 

T 

66mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.082 mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.035 

mg/L 

Calcium 

T 

380000 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

65 

ug/L ] 

Calcium, Dissolved 

D 

380000 

ug/L 1 

Chromium 

T 

5.7 

ug/L 

Antimony 

T 

4.3 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

35000 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

2.7 

ug/L 

Cobalt 

T 

120 

ug/L 

Copper 

T 

6300 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

110 

ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.046 mg/L 

Silver 

T 

0.3ug/L 

Thallium 

T 

0.33 ug/L 

pH 

T 

3.06SU 

Potassium 

T 

2700 ug/L 

Zinc 

T 

26000 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

26000 ug/L 

Calcium 

T 

380000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

360000 ug/L 

Chloride 

T 

0.34mg/L 

Chromium 

T 

7 ug/L 

Lead 

T 

69 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

78 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

69 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

4.8ug/L 

Nickel 

T 

70 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.33 ug/L 

Sodium 

T 

4800 ug/L 

Beryllium 

T 

11 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

11 

ug/L 

Cadmium 

T 

68 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

66 

ug/L 

Magnesium 

T 

28000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

26000 

ug/L 

Manganese 

T 

35000 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

34000 

ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

480 

ug/L 

Selenium 

T 

4.3 

ug/L 
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Molybdenum 

T 

14ug/L 

Vanadium 

T 

44 

ug/L 

Total Hardness 

T 

1100 mg/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

3.7 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Barium 

T 

11 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

12 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

8.6 

ug/L 

Cobalt 

T 

110 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

110 

ug/L 

Copper 

T 

6000 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

6100 

ug/L 

Fluoride 

T 

11 mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 

mg/L 

Iron, Dissolved 

D 

370000 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

8.6 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2700 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.35 

ug/L 

Total Hardness 

T 

1100 mg/L 

Vanadium 

T 

71 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

87 

ug/L 

Aluminum 

T 

36000 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

36000 ug/L 

Antimony 

T 

9.4ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

10 

ug/L 

Arsenic 

T 

130 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

140 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

16 ug/L 

Iron 

T 

310000 ug/L 

Zinc 

T 

25000 ug/L 

pH 

T 

3.23SU 

Cobalt 

T 

110 

ug/L 

Copper 

T 

4900 

ug/L 

Lead 

T 

23 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

79 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.2 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

11 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

30000 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

100000 

ug/L 

Manganese 

T 

33000 

ug/L 

Molybdenum 

T 

1.9 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.4 

ug/L 
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Thallium 

T 

0.23 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.67 ug/L 

Total Hardness 

T 

1200 mg/L 

Aluminum 

T 

25000ug/L 

Calcium 

T 

370000 ug/L 

Iron 

T 

93000ug/L 

Magnesium 

T 

35000ug/L 

Antimony 

T 

1.4ug/L 

Arsenic T 

21 ug/L 

Barium 

T 

7.7 ug/L 

Beryllium 

T 

6.3 ug/L 

Cadmium 

T 

66 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.49 ug/L 

Thallium 

T 

0.44 ug/L 

Nickel 

(T 

72 ug/L 

Antimony 

fr 

2,4ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

3.7 ug/L 

Total Hardness 

fr 

1100 mg/L 

Chromium 

T 

4.2 ug/L 

Cobalt 

T 

120 ug/L 

Copper 

T 

6100 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

79 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

3.6 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.22 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

Fluoride 

fr 

10 mg/L 

Sulfate 

T 

1800 mg/L 

Fluoride 

T 

9.1 mg/L 

Chromium 

T 

2.8 ug/L 

Magnesium 

T 

27000 ug/L 

pH 

T 

3.27SU 

Arsenic 

T 

42 ug/L 

Barium 

T 

6.9 ug/L 

Beryllium 

T 

8.2 ug/L 

Cadmium 

r 

T 

60 ug/L 

Chloride 

T 

0.91 mg/L 

Aluminum 

T 

32000 ug/L 

Calcium 

T 

380000 ug/L 

Iron 

T 

140000 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

480 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Mercury 

D 

0.08ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2300 ug/L 
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Sulfate 

Jt 

1600 mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

pH 

T 

4.97SU 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.58 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

27000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

340000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

59000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

Sodium, Dissolved 

p 

51000 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

Id"” 

110 ug/L 

Copper, Dissolved 

Id 

4500 ug/L 

Lead, Dissolved 

Id 

25 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

~p 

31000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 


62 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

|D 

0.72 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

pT 

24000 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

p 

87 

ug/L 

Alkalinity 

k 

5 

mg/L 

pH 

Y 

3.53SU 

Chloride 

" jr_ 

1.7 mg/L 

Fluoride 

¥ 

10 mg/L 

Sulfate 

T 

1700 mg/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.58 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

p 

1 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L l 

Vanadium, Dissolved 

~P~ 

0.3 

ug/L 

Mercury 

~~[D~ 

0.08 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

p 

3300 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

~~p 

0.57 

ug/L 

Alkalinity 

~~pT 

5 

mg/L 

pH 

~Y~ 

3.53SU 

Magnesium, Dissolved 

p 

26000 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

6.4 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

pT 

10 ug/L 

Chromium, Dissolved 

~~|D 

2.7 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

~P 

110jug/L 

Copper, Dissolved 

~p 

5800 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

28 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

34000 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

63 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.29 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

2.6ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

19 ug/L j 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 
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Nickel 

T 

71ug/L 

Chloride 

T 

0.37 mg/L 

pH 

T 

3.06SU 

Fluoride 

T 

11 mg/L 

Sulfate 

T 

1800 mg/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

4500 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

11 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

8.6 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

24000 

ug/L 

Arsenic 

T 

5.5 

ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 

mg/L 

Vanadium 

T 

2.5 

ug/L 

Zinc 

T 

20000 

ug/L 

Calcium 

T 

380000 

ug/L 

Iron 

T 

120000 

ug/L 

Magnesium 

T 

27000 

ug/L 

Aluminum 

T 

33000 

ug/L 

Chromium 

T 

' " 

3 

ug/L 

Cobalt 

T 

110 

ug/L 

Copper 

T 

4600 ug/L 

Lead 

T 

29ug/L 

Manganese 

T 

36000 ug/L 

Nickel 

T 

72 

ug/L 

Sodium 

T 

5200 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Barium 

T 

8.7 

ug/L 

Beryllium 

T 

11 

ug/L 

Cadmium 

T 

85 

ug/L 

Total Hardness 

T 

1100 mg/L 

Antimony, Dissolved 

D 

2 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 

ug/L 

Zinc 

T 

28000 

ug/L 

Potassium 

T 

2500 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2400 

ug/L 
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Beryllium, Dissolved 

D 

llug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

82ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

5,5ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

llOug/L 

Copper, Dissolved 

D 

4600 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

42 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

36000 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

4.2 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

69 ug/L 

Alkalinity 

T 

5 mg/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

34000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000 ug/L 

Thallium 

T 

0.29 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

27000 ug/L 

Silver 

T 

O.lug/L 

Sodium, Dissolved 



D 

5300 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.29 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

38 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

20000 ug/L 

Chloride 

T 

0.36mg/L 

pH 

T 

2.93SU 

Sulfate 

T 

1600 mg/L 

Fluoride 

T 

10 mg/L 

Antimony 

T 

0.62 ug/L 

Molybdenum 

T 

0.77 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Selenium 

T 

0.58 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

150000 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

18000 ug/L 

Alkalinity 

T 

5 mg/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

6.4ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

80 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.5 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.45 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

28000 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

7.9 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

69 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

2.9 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

120 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

6600 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

25 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

97000 ug/L 

Selenium 

T 

7.3 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

390000 ug/L 
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Iron, Dissolved 

D 

57000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

36000ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.4ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

81ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

120 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

4700 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

2.9 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

34000 ug/L 

Lead 

T 

38 ug/L 

Manganese 

T 

35000ug/L 

Molybdenum 

T 

3.5 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

36000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Nitrate as N 

fr 

0.023 mg/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

980 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

9.3 ug/L 

Sodium, Dissolved 

0 

35000 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

5.9 ug/L 

pH 

T 

3.11SU 

Magnesium, Dissolved 

D 

26000 ug/L 

Mercury 

IT 

0.08 ug/L 

Aluminum 

fr 

13000 ug/L 

pH 

T 

4.05SU 

Potassium 

T 

2500 ug/L 

Sodium 

T 

35000 ug/L 

Potassium 

T 

2700 ug/L 

Sodium 

T 

870 ug/L 

Vanadium 

T 

30 ug/L 

Vanadium 

T 

17 ug/L 

Chloride 

T 

0.35 mg/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.57 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.76 ug/L 

Selenium 

T 

7 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

31000ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.52 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.25 ug/L 

pH 

T 

3.04SU 

Calcium, Dissolved 

D 

420000 ug/L 
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Iron, Dissolved 

D 

42000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

25000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2300 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4800 

ug/L 

Aluminum 

T 

17000 

ug/L 

Calcium 

T 

430000 

ug/L 

Iron 

T 

52000 

ug/L 

Magnesium 

T 

26000 

ug/L 

Potassium 

T 

2100ug/L 

Thallium 

T 

0.28 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0,4ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9,6ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

6 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

79 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

96 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

3700 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

2.7 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

31000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.78 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

57 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

7.1 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Sodium 

T 

4800 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Antimony 

T 

3.3 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.89 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

21000 ug/L 

Antimony 

T 

3 ug/L 

Arsenic 

T 

39 ug/L 

Molybdenum 

T 

5.2 ug/L 

Nickel 

T 

62 ug/L 

Selenium 

T 

3.9 ug/L 

Silver 

T 

0. lug/L 

Thallium 

T 

0.26 ug/L 

Vanadium 

T 

29 ug/L 

Zinc 

T 

23000ug/L 

Vanadium 

T 

30 

ug/L 

Total Hardness 

T 

920mg/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Chloride 

T 

0.38 mg/L 

Fluoride 

T 

lOmg/L 
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Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Sulfate 

T 

2100 mg/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

15000 ug/L 

Copper 

T 

5800 ug/L 

Lead 

T 

41 ug/L 

Manganese 

T 

33000 ug/L 

Molybdenum 

T 

5.2 ug/L 

Nickel 

T 

64 ug/L 

Selenium 

T 

6.3 ug/L 

Alkalinity 

T 

5 mg/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

76 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

24000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2200 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4800 ug/L 

Aluminum 

T 

29000 ug/L 

Calcium 

T 

370000 ug/L 

Iron 

T 

120000 ug/L 

Magnesium 

T 

26000 ug/L 

Potassium 

T 

2200 ug/L 

Sodium 

T 

4800 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.67 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

3.4ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

350000 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

10 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

29000 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

2.5 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

100 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

5600 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

30 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

32000 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.97 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

61 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

11 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.26 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1.2 ug/L 

Selenium 

T 

1.7 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

10 ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

21000 ug/L 

Antimony 

T 

0.51 ug/L 

Arsenic 

T 

5.9 ug/L 

Barium 

T 

9.7 ug/L 

Beryllium 

T 

6,8ug/L 
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Cadmium 

T 

80ug/L 

Chromium 

T 

lug/L 

Cobalt 

T 

lOOug/L 

Copper 

T 

3900 ug/L 

Lead 

T 

7.2ug/L 

Manganese 

T 

32000 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.4 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

93000ug/L 

Selenium 

T 

5. lug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

12 ug/L 

Thallium 

T 

0.26 ug/L 

Vanadium 

T 

4.1 

ug/L 

Zinc 

T 

22000 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Total Hardness 

T 

1200mg/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Chloride 

T 

0.39 mg/L 

Fluoride 

T 

9.4mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 

mg/L 

Sulfate 

T 

1500 mg/L 

pH 

T 

3.76SU 

Nickel 

T 

59 

ug/L 

Manganese 

T 

34000 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

2.2 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

95 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

5200 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

28 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

29000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.1 

ug/L 

Barium 

T 

9.6 

ug/L 

Beryllium 

T 

9.8 

ug/L 

Cadmium 

T 

68 ug/L 

Chromium 

T 

4.2 ug/L 

Cobalt 

T 

110 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

9.3 ug/L 

Lead 

T 

38 ug/L 

Barium 

T 

16 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

13000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

400000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

37000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

23000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2200 

ug/L 
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Sodium, Dissolved 

D 

4800 ug/L 

Aluminum 

T 

22000ug/L 

Calcium 

T 

420000ug/L 

Iron 

T 

75000ug/L 

Magnesium 

T 

25000 ug/L 

Potassium 

T 

2400 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.27 ug/L 

Copper 

T 

5500 ug/L 1 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Vanadium 

T 

36 ug/L 

Thallium 

T 

0.29 ug/L 

Chloride 

T 

0.33 mg/L 

fluoride 

T 

9,6mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.075 

mg/L 

Sulfate 

T 

1400 mg/L 

Zinc 

T 

22000 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.6 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.27 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

69 

ug/L 

Zinc 

T 

21000 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.85 

ug/L 

Total Hardness 

T 

1200 mg/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Molybdenum 

T 

4.5 

ug/L 

Nickel 

T 

56 

ug/L 

Selenium 

T 

1.3 

ug/L 

Silver 

T 

0.19 

ug/L 

Thallium 

T 

0.32 

ug/L 

Vanadium 

T 

29 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

21000 

ug/L 

Antimony 

T 

1.9 

ug/L 

Arsenic 

T 

23 

ug/L 

Vanadium 

T 

17 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

22000 

ug/L 

Sodium 

T 

4800 

ug/L 

Vanadium 

T 

16 

ug/L 

Zinc 

T 

21000 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Total Hardness 

T 

1200 mg/L 
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Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Chloride 

T 

0.38mg/L 

Fluoride 

T 

lOmg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Sulfate 

T 

1700 mg/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

Silver 

T 

O.lug/L 

Iron, Dissolved 

D 

79000ug/L 

Selenium 

T 

12 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2400 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4800 ug/L 

Aluminum 

T 

28000 ug/L 

Calcium 

T 

350000 

ug/L 

Iron 

T 

120000 

ug/L 

Magnesium 

T 

23000 

ug/L 

Potassium 

T 

2400 ug/L 

Sodium 

T 

4800 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.5 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

3.1 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.6 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

54 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

330000 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

20000 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.6ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

5.5 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

74 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

94 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

3600 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

2 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

30000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.9 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

52 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

9 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.26 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 



0.3 

ug/L 

Arsenic 

T 

42 

ug/L 

Antimony 

T 

1.8 

ug/L 

Arsenic 

T 

23 

ug/L 

Barium 

T 

10 

ug/L 

Beryllium 

T 

8.1 

ug/L 

Cadmium 

T 

72 

ug/L 

Chromium 

T 

2.8 

ug/L 
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Cobalt 

T 

95ug/L 

Copper 

T 

4400 ug/L 

Lead 

T 

24ug/L 

Manganese 

T 

29000 ug/L 

Molybdenum 

T 

3.4 ug/L 

Nickel 

T 

55 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.25 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

28 

ug/L 

Zinc 

T 

3900 

ug/L 

Cadmium 

T 

13 

ug/L 

Chromium 

T 

1 

ug/L 

Cobalt 

T 

2.7 

ug/L 

Copper 

T 

150 

ug/L 

Lead 

T 

9.4 

ug/L 

Manganese 

T 

2600 

ug/L 

Molybdenum 

T 

0.45 

ug/L 

Nickel 

T 

12 

ug/L 

Chloride 

T 

0.22 

mg/L 

Fluoride 

T 

1.9mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.085 

mg/L 

Barium 

T 

30 

ug/L 

pH 

T 

4.91SU 

Arsenic 

T 

0.81 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.47 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

13 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

3.5 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

140 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

8.3 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 ug/L 

Selenium 

T 

2 ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.1 

ug/L 

Arsenic 

T 

4.8 

ug/L 

Sulfate 

T 

280mg/L 

Iron 

T 

320 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

23000 

ug/L 

Beryllium 

T 

3.3 

ug/L 

Silver 

T 

O.llug/L 

Thallium 

T 

0.13 ug/L 

Vanadium 

T 

2.3 ug/L 

Zinc 

T 

14000 ug/L 

Alkalinity 

T 

5 mg/L 
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Total Hardness 

T 

940mg/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Chloride 

T 

0.32mg/L 

Sodium, Dissolved 

D 

2100ug/L 

Beryllium 

T 

0.49 ug/L 

Calcium 

T 

94000 ug/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Magnesium 

T 

6400 ug/L 

Potassium 

T 

770 ug/L 

Sodium 

T 

2100 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.67 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

11 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

1.1 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

3800 

ug/L 

Antimony 

T 

0.4 

ug/L 

Aluminum 

T 

2100 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

3.6 

ug/L 

Vanadium 

T 

1 

ug/L 

Total Hardness 

T 

1300 mg/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Chloride 

T 

0.39 mg/L 

Fluoride 

T 

8.9 mg/L 

Sulfate 

T 

1500 mg/L 

pH 

T 

4.38SU 

Aluminum, Dissolved 

D 

10000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

440000 ug/L 

Sodium 

T 

4800 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Copper 

T 

3500 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.7 

ug/L 

Cobalt 

T 

100 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

72 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

100 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2900 

ug/L 

Manganese 

T 

34000 ug/L 

Molybdenum 

T 

2.2 ug/L 
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Nickel 

T 

57 

ug/L 

Selenium 

T 

5.1 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.27 

ug/L 

Vanadium 

T 

10 

ug/L 

Zinc 

T 

23000 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.9 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 

ug/L 

Total Hardness 

T 

260mg/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

37000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

24000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4800 

ug/L 

Aluminum 

T 

17000 

ug/L 

Calcium 

T 

460000 

ug/L 

Iron 

T 

62000 

ug/L 

Magnesium 

T 

26000 

ug/L 

Potassium 

T 

2600 ug/L 

Lead 

T 

16 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

33000 

ug/L 

Antimony 

T 

0.4 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

68 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

1.7 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.23 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

24000 

ug/L 

Antimony 

T 

1.2 

ug/L 

Arsenic 

T 

14 

ug/L 

Barium 

T 

10 

ug/L 

Beryllium 

T 

6.5 

ug/L 

Cadmium 

T 

75 

ug/L 

Chromium 

T 

1.6 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

1.4 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.42 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

780 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

29000 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

95000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

25000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 

ug/L 
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Sodium, Dissolved 

D 

4800 ug/L 

Aluminum 

T 

30000 ug/L 

Calcium 

T 

370000 ug/L 

Iron 

T 

120000ug/L 

Magnesium 

T 

24000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

230ug/L 

Sodium 

T 

4800 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

94000 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

4.5 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

8 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

7.9 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

60 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

2.7 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

120 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

6800 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

26 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

36000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.54 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

75 

ug/L 

Barium 

T 

21 

ug/L 

Potassium 

T 

2600 

ug/L 

Cadmium 

T 

38 

ug/L 

Barium 

T 

11 

ug/L 

Beryllium 

T 

11 

ug/L 

Cadmium 

T 

76 ug/L 

Chromium 

T 

4.6 ug/L 

Cobalt 

T 

110 ug/L 

Zinc 

T 

24000 ug/L 

Alkalinity 

T 

5mg/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Chloride 

T 

0.39mg/L 

Fluoride 

T 

10 mg/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

6500 ug/L 

Sulfate 

T 

1800 mg/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.25 ug/L 

Chromium 

T 

1.1 ug/L 

Cobalt 

T 

86 ug/L 

Copper 

T 

1600 ug/L 

Lead 

T 

47 ug/L 

Manganese 

T 

25000 ug/L 

Molybdenum 

T 

0.7 

ug/L 

Nickel 

T 

57 

ug/L 
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Selenium 

T 

2.1 

ug/L 

Fluoride 

T 

5.4mg/L 

Sulfate 

T 

1200 mg/L 

pH 

T 

3.26SU 

Aluminum, Dissolved 

D 

2000 ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

38 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

l.lug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

20000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2100ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

3200 ug/L 

Aluminum 

T 

11000 ug/L 

Calcium 

T 

340000 ug/L 

Iron 

T 

27000 

ug/L 

Magnesium 

T 

20000 

ug/L 

Potassium 

T 

2100 

ug/L 

Sodium 

T 

3300 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.2 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

340000 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

3.4 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

10000 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

84 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

1500 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

37 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

53 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

1.2 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.12 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

14000 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

17 

ug/L 

Selenium 

T 

2 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1.4 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

28000 

ug/L 

Antimony 

T 

2.4 

ug/L 

Arsenic 

T 

33 

ug/L 

Barium 

T 

7.6 

ug/L 

Beryllium 

T 

7.7 

ug/L 

Cadmium 

T 

56 

ug/L 

Chromium 

T 

4.5 

ug/L 

Cobalt 

T 

120 

ug/L 
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Copper 

T 

6200 

ug/L 

Lead 

T 

37 

ug/L 

Manganese 

T 

36000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

16000 

ug/L 

Nickel 

T 

78 

ug/L 

Nickel 

T 

54 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.26 

ug/L 

Vanadium 

T 

24 

ug/L 

Zinc 

T 

26000 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Chloride 

T 

0.38mg/L 

Fluoride 

T 

10 mg/L 

Sulfate 

T 

2000 mg/L 

pH 

T 

3.1SU 

Molybdenum 

T 

3.5 

ug/L 

Chloride 

T 

0.37 mg/L 

Selenium 

T 

4.6 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.31 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

24000 ug/L 

Cobalt 

T 

110 

ug/L 

Copper 

T 

5300 

ug/L 

Lead 

T 

41 

ug/L 

Manganese 

T 

33000 

ug/L 

Molybdenum 

T 

2.2 

ug/L 

Nickel 

T 

66 

ug/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

110 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Fluoride 

T 

9.4 mg/L 

Copper, Dissolved 

D 

5300 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

19 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

33000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

66 ug/L 

Antimony 

T 

1.5 ug/L 

Arsenic 

T 

23 ug/L 
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Barium 

T 

8.5 

ug/L 

Beryllium 

T 

8.1 

ug/L 

Cadmium 

T 

62 

ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Magnesium 

T 

32000 

ug/L 

Chloride 

T 

0.34mg/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

ug/L 

pH 

T 

4.48pH Units 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

ug/L 

pH 

T 

2.97 pH Units 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.74 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

9.1 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

80 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

28000 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

350000 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.9ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

31000 ug/L 

Silver 

T 

0.13 

ug/L 

Potassium 

T 

2500 

ug/L 

Sodium 

T 

600 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.9 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2400 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

620 ug/L 

Aluminum 

T 

29000 ug/L 

Calcium 

T 

360000 ug/L 

Iron 

T 

91000 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

8.8 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

8.7 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

71 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

59000 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Chromium 

T 

3.1 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.9 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Beryllium 

T 

8.5 

ug/L 

Cadmium 

T 

55 

ug/L 

Chromium 

T 

4.1 

ug/L 

Cobalt 

T 

110 

ug/L 

Copper 

T 

5800 

ug/L 

Lead 

T 

36 

ug/L 

Vanadium 

T 

26 ug/L 
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Zinc 

T 

25000 ug/L | 

Alkalinity 

T 

5mg/L j 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0. 65 ug/L. 1 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Manganese, Dissolved 

:D 

36000 ug/L [ 

Thallium, Dissolved 

D 

0.49 ug/L ] 

Vanadium, Dissolved 

D 

2 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

27000 ug/L 

Antimony T 

2.4ug/L 

Arsenic 

T . . 

45 ug/L 

Barium 

T . . 

7 ug/L 

Manganese 

T 

34000 ug/L 

Molybdenum 

T 

3.3 ug/L 

Nickel 

T 

65 ug/L 

Selenium 

T 

6.1 

ug/L 

Silver 

t 

0.1 

ug/L 

Silver 

T 

0.33 

ug/L 

Total Hardness 

fr 

950mg/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

65 

ug/L 

Thallium 

T 

0.44 

ug/L 

Vanadium 

T 

15 

ug/L 

Zinc 

IT 

24000 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Sulfate 

T 

1700 mg/L 

Iron, Dissolved 

D 

100000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

480 

ug/L 

Aluminum 

T 

30000 

ug/L 

Calcium 

T 

340000 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

68 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

9.2 

ug/L 

pH 

T 

3.9pH Units 

Chromium, Dissolved 

D 

2.5 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

120 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

6200 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

30000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

370000 ug/L 

Iron 

T 

120000 ug/L 

Magnesium 

T 

23000 ug/L 

Potassium 

T 

2400 ug/L 

Sodium 

T 

480 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.53 ug/L 
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Arsenic, Dissolved 

D 

4.4 

ug/L 

Lead, Dissolved D 

28 

ug/L 

Barium, Dissolved D 

8.2 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

22000 

ug/L 

Nickel 

T 

54 

ug/L 

Cobalt 

T 

110 

ug/L 

Copper 

T 

4600 

ug/L 

Lead 

T 

25 

ug/L 

Manganese 

T 

33000 

ug/L 

Nickel T 

64 

ug/L 

Thallium 

T 

0.3 

ug/L 

Vanadium 

T 

9.3 

ug/L 

Zinc 

T 

23000 

ug/L 

Total Hardness 

T 

230mg/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Total Hardness 

T 

800mg/L 

Arsenic 

T 

9.5 

ug/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Sodium 

T 

36000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2300 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4800 ug/L 

Aluminum 

T 

16000 ug/L 

Calcium 

T 

400000 

ug/L 

Iron 

T 

67000 

ug/L 

Magnesium 

T 

23000 

ug/L 

Potassium 

T 

2200 

ug/L 

Sodium 

T 

4800 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

31000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.82 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

48 ug/L 

pH 

T 

2.91pH Units 

Total Hardness 

T 

570 mg/L 

Arsenic 

T 

4.1 

ug/L 

Iron 

T 

33000 

ug/L 

Magnesium 

T 

20000 

ug/L 

Potassium 

T 

1800 

ug/L 

Sodium 

T 

14000 

ug/L 

Arsenic 

T 

6 

ug/L 

Beryllium 

T 

5.2 ug/L 

Cobalt 

T 

70 ug/L 
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Copper 

T 

1700ug/L 

Lead 

T 

37 ug/L 

Aluminum 

T 

7600 ug/L 

Iron 

T 

18000 ug/L 

Magnesium 

T 

14000 ug/L 

Beryllium 

T 

8.1 ug/L 

Sodium 

T 

8100ug/L 

Selenium 

T 

4.9 ug/L 

Beryllium 

T 

2.8 ug/L 

Cobalt 

T 

40 ug/L 

Copper 

T 

860ug/L 

Lead 

T 

40 ug/L 

Manganese 

T 

12000 ug/L 

Nickel 

T 

23 ug/L 

Vanadium 

T 

3.3 ug/L 

Zinc 

T 

6500 ug/L 

Aluminum 

T 

24000 ug/L 

Iron 

T 

71000 ug/L 

Magnesium 

T 

35000 

ug/L 

Potassium 

T 

3100 

ug/L 

Potassium 

T 

1300 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

360000 ug/L 

Molybdenum 

T 

3.2 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.66 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

11 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

1.7 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

74 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

86 

ug/L 

Cobalt 

T 

90 

ug/L 

Copper 

T 

3000 

ug/L 

Lead 

T 

20 

ug/L 

Manganese 

T 

31000 

ug/L 

Mercury, DISSOLVED 

D 

0.08 ug/L 

Sulfate 

T 

1400 mg/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

27000 ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Iron, Dissolved 

D 

59000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

33000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2300 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4400 ug/L 

Aluminum 

T 

28000 ug/L 

Calcium 

T 

350000 ug/L 

Iron 

T 

89000 ug/L 

Magnesium 

T 

35000 ug/L 
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Potassium 

T 

2200 ug/L 

Sodium 

T 

4200ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08ug/L 

pH 

T 

3.41pH Units 

Chloride 

T 

0.36 mg/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Thallium 

T 

0.24 ug/L 

Vanadium 

T 

15 ug/L 

Zinc 

T 

20000 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

4.1 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.24 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

19000 ug/L 

Antimony 

T 

1.6 ug/L 

Alkalinity 

T 

5 mg/L 

Total Hardness 

T 

1100 mg/L 

pH 

T 

4.96SU 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Fluoride 

T 

10 mg/L 

Fluoride 

T 

6.5 mg/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

3200 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

400000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

23000 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

530 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0,14ug/L 

Arsenic 

T 

21 ug/L 

Barium 

T 

10 ug/L 

Beryllium 

T 

6.5 ug/L 

Cadmium 

T 

70 ug/L 

Chromium 

T 

1.9 ug/L 

Mercury 

D 

0.08 ug/L 

Calcium 

T 

450000 ug/L 

Magnesium 

T 

26000 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Chloride 

T 

0.37 mg/L 

Fluoride 

T 

11 mg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Sulfate 

T 

1900 mg/L 

pH 

T 

2.9SU 

Aluminum, Dissolved 

D 

8000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

400000 ug/L 
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Iron, Dissolved 

D 

32000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

24000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2300 

ug/L 

Total Hardness 

T 

950mg/L 

Aluminum 

T 

19000 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Barium, Dissolved 

D 

11 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

3.9 

ug/L 

Iron 

T 

73000 

ug/L 

Magnesium T 

27000 

ug/L 

Potassium 

T 

2400 

ug/L 

Sodium 

T 

4800 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.55 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4800 

ug/L 

Aluminum 

T 

27000 

ug/L 

Calcium 

T 

370000 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1.4 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

4800 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 

Thallium 

T 

0.33 

ug/L 

Antimony 

T 

3.3 

ug/L 

Arsenic 

T 

42 

ug/L 

Barium 

T 

9.5 ug/L 

Beryllium 

T 

10 ug/L 

Cadmium 

T 

74 ug/L 

Chromium 

T 

4.3 ug/L 

Cobalt 

T 

100 ug/L 

Copper 

T 

6000 

ug/L 

Lead 

T 

40 

ug/L 

Manganese 

T 

32000 

ug/L 

Molybdenum 

T 

4.9 

ug/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Selenium 

T 

8 

ug/L 

Potassium 

T 

2600 

ug/L 

Sulfate 

T 

1700 mg/L 

pH 

T 

3.19SU 

Aluminum, Dissolved 

D 

29000 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

340000 

ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

94000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

24000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2400 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

3900 

ug/L 

Aluminum 

T 

29000 

ug/L 
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Thallium 

T 

0.29 ug/L 

Vanadium 

T 

29ug/L 

Zinc 

T 

26000 ug/L 

Nickel 

T 

61 ug/L 

Cadmium 

T 

77 ug/L 

Iron 

T 

llOOOOug/L 

Arsenic 

T 

41 ug/L 

Barium 

T 

22 ug/L 

Beryllium 

T 

11 ug/L 

Cadmium 

T 

80 ug/L 

Chromium 

T 

4.2 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Chloride 

T 

0.33 mg/L 

Fluoride 

T 

llmg/L 

Nitrate as N 

T 

0.23 mg/L 

Sulfate 

T 

1600 mg/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Beryllium 

T 

7.7 ug/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Chromium 

T 

2.6 ug/L 

Cobalt 

T 

96 ug/L 

Copper 

T 

3900 ug/L 

Lead 

T 

53 ug/L 

Manganese 

T 

32000 ug/L 

Molybdenum 

T 

3.1ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

80 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

96 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2500 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.91 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

33000 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

53 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

11 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

2.6 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

100 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

5400 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

30 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

34000 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.53 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

310000ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

81000ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

22000 ug/L 
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Potassium, Dissolved 

D 

2200 

ug/L 

Sodium 

T 

4800 

ug/L 

Antimony 

T 

3.1 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

2.6 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.29 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

11 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

81 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

58 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

5 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.28 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.8 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

23000 

ug/L 

Cobalt 

T 

100 

ug/L 

Copper 

T 

5300 

ug/L 

Lead 

T 

55 

ug/L 

Manganese 

T 

22000 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.41 

ug/L 

Selenium 

T 

5.5 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

100 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

62ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1.1 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.9 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.27 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

20000 

ug/L 

Antimony 

T 

0.61 

ug/L 

Copper 

T 

4100 

ug/L 

Lead 

T 

16 

ug/L 

Manganese 

T 

29000 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

8.9 ug/L 

Nickel 

T 

59 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.9 ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Vanadium 

T 

5.6 ug/L 

Zinc 

T 

20000 ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Total Hardness 

T 

950mg/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Thallium 

T 

0.24 

ug/L 

Chloride 

T 

0.6mg/L 

Fluoride 

T 

7 mg/L 
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Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L j 

Zinc, Dissolved 

D 

26000 ug/L | 

Molybdenum 

T 

0.93 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

58 ug/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Sulfate 

T 

1800 mg/L 1 

Aluminum, Dissolved 

D 

26000 ug/L 

Aluminum 

T 

25000 ug/L 

Calcium 

T 

330000 ug/L 

Iron 

T 

47000 ug/L 

Magnesium 

T 

33000ug/L 

Potassium 

T 

2000 ug/L 

Sodium 

T 

16000 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

100 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

4000 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

14 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

6.1ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.45 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

5200 

ug/L 

Arsenic 

T 

9.1 

ug/L 

Barium 

T 

8.7 ug/L 

Beryllium 

T 

5.9 

ug/L 

Cadmium 

T 

59 

ug/L 

Chromium 

T 

1.7 

ug/L 

Cobalt 

T 

100 

ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

330000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

39000 

ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

34000 

ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2100 

ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

17000 

ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

29000 

ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

4.7 

ug/L 

Sulfate 

T 

1500 mg/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Total Hardness 

T 

1000 mg/L 

Mercury 

D 

0.08 

ug/L 

Mercury 

T 

0.08 

ug/L 

Chloride 

T 

0.39 mg/L 

Fluoride 

T 

lOmg/L 

Nitrate as N 

T 

0.023 mg/L 

Calcium 

T 

340000 ug/L 

Iron 

T 

120000ug/L 

Magnesium 

T 

25000 ug/L 


1805235 


ED 000792 00000911-00084 



Potassium 

T 

2400 ug/L 

Vanadium 

T 

18ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.58ug/L 

Thallium 

T 

0.27 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

9.5 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

10 

ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

78 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

2.6 

ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

110 

ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

6000 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

29 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

33000 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.1 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

63 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

3.5 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Sodium 

T 

3800 

ug/L 

Arsenic 

T 

24 

ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

16 

ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

31000 

ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

0.73 

ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

62 

ug/L 

Mercury, DISSOLVED 

D 

O 

o 

00 

ug/L 

pH 

T 

3.38pH Units 

Mercury, DISSOLVED 

D 

0.08 ug/L 

pH 

T 

3.08pH Units 

Selenium, Dissolved 

D 

4.3 

ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 

ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

00 

r\i 

o 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 

ug/L 

Zinc 

T 

27000 

ug/L 

Antimony 

T 

1.8 

ug/L 

Alkalinity 

T 

5 

mg/L 

Barium 

T 

9 

ug/L 

Beryllium 

T 

9.1 

ug/L 

Cadmium 

T 

76 

ug/L 

Chromium 

T 

3.5 

ug/L 

Cobalt 

T 

100 

ug/L 

Copper 

T 

6100 

ug/L 

Lead 

T 

32 

ug/L 

Manganese 

T 

35000 

ug/L 

Molybdenum 

T 

3.2 

ug/L 

Nickel 

T 

64 

ug/L 

Selenium 

T 

6.5 

ug/L 

Silver 

T 

0.1 

ug/L 
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Zinc, Dissolved 

D 

24000 

ug/L 
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| Detected i 

Result_Qualifier 1 

SampleDate | 

SampleTime 

N 

U 

17-Aug-15 

12:15 

y 

J 

17-Aug-15 

12:15 J 

N 

U 

17-Aug-15 

11:20 

|n 

U 

17-Aug-15 

11:20 J 

N 

U 

17-Aug-15 

11:20 

N 

U 

17-Aug-15 

11:20 

N 

U 

17-Aug-15 

11:20 

|n 

U 

17-Aug-15 

11:20 

N 

U 

17-Aug-15 

11:20 

N 

U 

17-Aug-15 

11:20 

N 

U 

17-Aug-15 

12:15 

N 

U 

17-Aug-15 

12:15 

N 

U 

17-Aug-15 

12:15 

N 

U 

17-Aug-15 

12:15 

N 

U 

17-Aug-15 

12:15 

N 

U 

17-Aug-15 

11:20 

N 

U 

17-Aug-1508:45 

N 

U 

17-Aug-15 08:45 

N 

U 

17-Aug-1508:45 

N 

U 

17-Aug-15 08:45 

Y 

J+ 

17-Aug-15 

11:20 

Y 

J+ 

17-Aug-15 12:15 

Y 

J+ 

17-Aug-1508:45 

Y 

J 

17-Aug-15 11:20 

Y 

J 

17-Aug-15 12:15 

Y 

J 

17-Aug-15 08:45 

Y 

J 

17-Aug-1508:45 

Y 

J + 

22-Aug-1509:35 

N 

u 

17-Aug-15 

12:15 

N 

u 

17-Aug-15 

12:15 

[Y 


17-Aug-15 

11:20 

Y 

J+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

J+ 

22-Aug-1509:35 

N 

i 

U 

17-Aug-15 

11:20 

N 

1 

u 

17-Aug-15 

11:20 

N 

u 

17-Aug-15 

11:20 

N 

u 

17-Aug-15 

11:20 

N 

u 

17-Aug-15 

11:20 

N 

u 

17-Aug-15 

11:20 1 

N 

u 

17-Aug-15 

11:20 

N 

u 

17-Aug-15 

12:15 

N 

u 

17-Aug-15 

12:15 

N 

u 

17-Aug-15 08:45 J 
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N 

U 

17-Aug-15 12:15 

Y 

J 

17-Aug-1508:45 

N 

U 

17-Aug-15 12:15 

N 

U 

17-Aug-15 12:15 

N 

u 

17-Aug-15 12:15 

N 

u 

17-Aug-15 08:45 

N 

u 

17-Aug-15 08:45 

N 

u 

17-Aug-1508:45 

N 

u 

17-Aug-15 08:45 

N 

u 

17-Aug-1508:45 

N 

u 

17-Aug-15 08:45 

N 

u 

17-Aug-1508:45 

N 

u 

17-Aug-1508:45 

N 

u 

17-Aug-1508:45 

N 

u 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

jj 

17-Aug-15 11:20 

Y 

17-Aug-1508:45 

Y 

17-Aug-15 08:45 

Y 

17-Aug-1508:45 

Y 

17-Aug-15 08:45 

Y 

17-Aug-1508:45 

Y 

17-Aug-1508:45 

Y 

17-Aug-1508:45 

Y 

17-Aug-15 08:45 

Y 

17-Aug-1508:45 

Y 

17-Aug-15 11:20 

Y 

17-Aug-15 11:20 

Y 

17-Aug-15 08:45 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-1508:45 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 08:45 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

J+ 

21-Aug-1509:45 

Y 

17-Aug-15 11:20 

Y 

J 

17-Aug-15 08:45 
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Y 

J 

17-Aug-15 11:20 

Y 

J 

17-Aug-15 12:15 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

y 


17-Aug-15 11:20 

i 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 08:45 

Y 

J 

17-Aug-15 08:45 

E _ 

J+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

J 

17-Aug-1508:45 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15p.l:20 

l 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 11:20 

Y 


17-Aug-15 12:15 

Y 


17-Aug-15 12:15 

Y 


17-Aug-15 12:15 

Y 


17-Aug-15il2:15 

Y 


17-Aug-15 12:15 

Y 


17-Aug-15 12:15 

Y 


17-Aug-15 08:45 

Y 


17-Aug-15 11:20 

N 

U ___J 

21-Aug-1509:45 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 

u 

22-Aug-15 13:40 

N 

u 

22-Aug-15 13:40 

N 

u 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 


21-Aug-15 09:45 

N 

u 

22-Aug-15 13:40 

N 

UJ 

21-Aug-1509:45 

N 

UJ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J 

21-Aug-1509:45 
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Y 


21-Aug-15 09:45 

Y 


21-Aug-15 09:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 

UJ 

22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 

J + 

22-Aug-1509:35 

Y 


21-Aug-1509:45 

N 

U 

22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-1509:35 

Y 

J+ 

21-Aug-1509:45 

Y 

J 

21-Aug-1509:45 

v 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-1509:45 

Y 


21-Aug-15 09:45 

Y 

J 

22-Aug-15 13:40 

N 

U 

22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

N 

u 

22-Aug-15 13:40 

N 

u 

22-Aug-15 13:40 

N 

u 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J 

22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 


21-Aug-15 09:45 

Y 

J+ 

22-Aug-15 12:05 

Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:15 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:15 
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Y 

J+ 

22-Aug-15 13:15 

Y 

J+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

J+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

J+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

J+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

J+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

J+ 

22-Aug-15 11:35 

Y 

J+ 

22-Aug-15 11:35 

Y 

J+ 

22-Aug-15 11:35 

Y 

J- 

22-Aug-15 11:35 

Y 

J+ 

22-Aug-15 12:05 

Y 

J- 

22-Aug-1513:15 

Y 

jj+ 

22-Aug-15 12:05 

Y 

j+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

(j+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

1)+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

j+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

(J+ 

22-Aug-15 13:15 

Y 

|j+ 

22-Aug-15 13:15 

Y 

J+ 

22-Aug-15 13:15 

Y 

y+ 

22-Aug-15 13:15 

Y 

j+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

j+ 

22-Aug-1509:35 

Y 

ii+ 

22-Aug-15 11:35 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

u+ 

22-Aug-15 13:40 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 
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Y 
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Y 
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Y 
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Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

j- 

22-Aug-15 12:05 

Y 

22-Aug-15 13:40 

Y 

17-Aug-15 12:15 

Y 

22-Aug-15 13:40 

L 

22-Aug-15 13:40 
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Y 


22-Aug-15 13:40 

Y 

J 

22-Aug-15 

13:40 

Y 

J 
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13:15 

Y 

J 

22-Aug-1509:35 

Y 

J 
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11:35 

Y 

J 
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12:05 

Y 

J 
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13:15 

Y 

J 
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11:35 

Y 

J 

22-Aug-15 

11:35 

Y 

J 
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13:40 

Y 
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13:40 

Y 
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11:35 

Y 
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Y 


22-Aug-1509:35 
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22-Aug-1509:35 
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22-Aug-1509:35 

Y 


22-Aug-1509:35 

Y 


22-Aug-1509:35 
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22-Aug-1509:35 
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Y 


22-Aug-15 11:35 
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12:05 

Y 
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Y 
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12:05 

y 

22-Aug-15 

12:05 

N 

U 

22-Aug-15 

13:15 

Y 


22-Aug-15 

11:35 

N 

U 

22-Aug-15 

13:40 

Y 


17-Aug-1508:45 

N 

u 

22-Aug-15 13:15 

N 

u 

22-Aug-15 13:15 1 

N 

u 

22-Aug-15 13:15 
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N 

U 

22-Aug-1509:35 

N 

U 

22-Aug-15 09:35 

N 

U 

22-Aug-15 

11:35 

N 

U 
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11:35 
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U 
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12:05 

N 

U 
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12:05 

N 

U 
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28-Aug-1509:18 

Y 


28-Aug-1509:18 

Y 


28-Aug-1509:18 

Y 


28-Aug-1509:18 

Y 


28-Aug-1509:18 

Y 

UJ 

28-Aug-1509:18 

N 

u 

28-Aug-15 09:18 $ 
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MDL MDL_Units | Reporting_Limit j Reporting_Limit_Units 


0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

1 

ug/L 

2 ug/L 

0.45 

ug/L 

lug/L 

2.9 

ug/L 

10 ug/L 

0.1 

ug/L 

lug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 

ug/L 

lug/L 

0.08 

ug/L 

0.2ug/L 

2 

ug/L 

5 ug/L 

5 

ug/L 

10 ug/L 

2.3 

ug/L 

5 ug/L 

5 

mg/L 

5 mg/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

5 

mg/L 

5 mg/L 

5 

ug/L 

10 ug/L 

0.5 

ug/L 

5 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 


SU 

SU 


SU 

SU 


SU 

SU 

1.5 

ug/L 

5 ug/L 

2.9 

ug/L 

10 ug/L 

0.7 

ug/L 

10 ug/L 

1.5 

ug/L 

5 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

5 ug/L 

0.1 

ug/L 

lug/L 

3.3 

mg/L 

3.3 mg/L 

0.58 

ug/L 

2 ug/L 

0.1 

ug/L 

lug/L 

1.9 

ug/L 

5 ug/L 

5 

ug/L 

10 ug/L 

2.3 

ug/L 

5 ug/L 

2.9 

ug/L 

10 ug/L 

0.5 

ug/L 

5 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.37 

ug/L 

lug/L 

5 

mg/L 

5 mg/L 
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0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

0.1 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

2 ug/L 

5 

ug/L 

1.9 ug/L 

5 

ug/L 

0.75 ug/L 

2 ug/L 

5 ug/L 

10 ug/L 

2.3 ug/L 

5 ug/L 

2.9 ug/L 

10 ug/L 

0.5 ug/L 

5 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.04 mg/L 

O.lmg/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

17 ug/L 

1000 

ug/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.22 

ug/L 

2.5 

ug/L 

0.6 ug/L 

2 ug/L 

2.5 

ug/L 

5 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1.5 

ug/L 

60 ug/L 

130 

ug/L 

2 

ug/L 

5 

ug/L 

140 ug/L 

1000 ug/L 

0.04 mg/L 

O.lmg/L 

0.023 

mg/L 

0.05 

mg/L 

17 

ug/L 

50 

ug/L 

0.2 

mg/L 

0.5 

mg/L 

25 

ug/L 

500 

ug/L 

10 mg/L 

25 

mg/L 

2 

mg/L 

5 

mg/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.75 

ug/L 

2 

ug/L 

0.22 

ug/L 

2.5 ug/L 

0.12 

ug/L 

0.4 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

0.06 

ug/L 

0.3 ug/L 

60 ug/L 

130 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.15 

ug/L 

0.4ug/L 

10 mg/L 

25 mg/L 

0.7 

ug/L 

10 ug/L 
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0.37 ug/L 

lug/L 

2.9 ug/L 

lOug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

25 ug/L 

500ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

33 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 1 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.7 ug/L 

lOug/L 

0.75 ug/L 

2 ug/L 

0.22 ug/L 

2.5 ug/L 

0.6 ug/L 

2 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

2 ug/L 

5 ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

2.9 ug/L 

lOug/L 

0.3 ug/L 

1.5 ug/L 

6 ug/L 

13 ug/L 

2 ug/L 

5 ug/L 

14 ug/L 

100 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

33 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

14 ug/L 

100 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

2.5 ug/L 

5 ug/L 

5 mg/L 

5 mg/L 

0.12ug/L 

0.4ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 mg/L 

2 mg/L 

5 mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

O.lug/L 

lug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

O.lug/L 

0.2 ug/L | 

5 mg/L 

5 mg/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 1 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L I 

SU 

SU ,l| 
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0.2mg/L 

0.5 mg/L 

2 mg/L 

5 mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330ug/L 

5000ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2ug/L 

2.5 ug/L 

SU 

SU 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 
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r 0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 

i 0.45 ug/L 

lug/L | 

l 0.58 ug/L 

2 ug/L 

1 0.14 ug/L 

2 ug/L 1 

1 0.043 ug/L 

0.1 ug/L j 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.1 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

250ug/L 

5000 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

| 1-2 ug/L 

2.5 ug/L 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 
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{ 2.8 ug/L 

20 

ug/L 

SU 


SU j 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

0.2 mg/L 

0.5 mg/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

0.2 mg/L 

0.5 mg/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

i 0.1 ug/L 

o.2u g /L 1 

lug/L 

2 ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

25 ug/L 

500 

ug/L 

l/ug/l 

50 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

17ug/L 

1000 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2ug/L 

2.5 

ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

33 ug/L 

500 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

| 33 ug/L 

500 

ug/L 

| 0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

20 mg/L 

50mg/L 

0. lug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 


1805235 


ED 000792 00000911-00135 



480ug/L 

1000 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L { 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

I 1 

ug/L 

2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

1 

ug/L 

2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.15 

ug/L 

0.4 

ug/L 

0.023 

mg/L 

0.05 

mg/L 

0.023 

mg/L 

0.05 

mg/L 

24ug/L 

200 

ug/L 

25 

ug/L 

500 

ug/L 

17 

ug/L 

50 

ug/L 

33 

ug/L 

500 

ug/L 

480ug/L 

1000 

ug/L 

0.15 

ug/L 

0.4 

ug/L 

0.12 

ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 

ug/L 

1 

ug/L 

0.06 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

17 

ug/L 

50 ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

16 

mg/L 

40 mg/L 

24ug/L 

200 

ug/L 

17 

ug/L 

50 

ug/L 

33 

ug/L 

500 

ug/L 

480ug/L 

1000 ug/L 

0.15 

ug/L 

0.4ug/L 

0.12 

ug/L 

0.4ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.2 

mg/L 

0.5 mg/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

8 

mg/L 

20 mg/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

0.37 

ug/L 

lug/L 

0.15 

ug/L 

0.4 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 
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0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

1 u §/ l Zj 

0.06 ug/L 

°- 3 u g/ L Zj 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 1 

1 0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 

ug/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

250 ug/L 

5000 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

330 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.08 mg/L 

0.2 

mg/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.04 mg/L 

O.lmg/L 

2 mg/L 

5 mg/L 

0.08 mg/L 

0.2mg/L 

16 mg/L 

40 mg/L 

0.04 mg/L 

O.lmg/L 

10 mg/L 

25 mg/L 

0.04 mg/L 

0.1 mg/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.22 ug/L 

2.5 ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

6 ug/L 

13 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

14 ug/L 

100 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

25 ug/L 

500 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 
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33 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

1.9 ug/L 

5 ug/L 

14 ug/L 

100 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.75 ug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.6 ug/L 

2 ug/L 

2.5 ug/L 

5 ug/L 

0.3 ug/L 

1.5 ug/L 

60 ug/L 

130ug/L 

2 ug/L 

5 ug/L 

1.5 ug/L 

5 ug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

0.45 

ug/L 

lug/L 

0.1 

ug/L 

lug/L 

0.7 

ug/L 

10 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.5 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

25 

ug/L 

500 ug/L 

17 

ug/L 

50 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

25 

ug/L 

500 ug/L 

17 

ug/L 

50 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

1.9 

ug/L 

5 ug/L 

0.75 

ug/L 

2 ug/L 

0.22 

ug/L 

2.5 ug/L 

0.06 

ug/L 

0.3 ug/L 

2.5 

ug/L 

5 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

60 ug/L 

130ug/L 

2.3 

ug/L 

5 ug/L 

2 

ug/L 

5 ug/L 

1.5 

ug/L 

5 ug/L 

140 ug/L 

1000 ug/L 

3.3 

mg/L 

3.3 mg/L 

33 

ug/L 

500 ug/L 
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17 

ug/L 

1000 

ug/L 

480ug/L 

1000 

ug/L 

0.14ug/L 

2 

ug/L 

0.75 

ug/L 

2 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

0.6 

ug/L 

2 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

0.58 

ug/L 

2 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.37 

ug/L 

1 

ug/L 

1 

ug/L 

2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.37 

ug/L 

1 

ug/L 

1 

ug/L 

2 ug/L 

0.45 

ug/L 

1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

1 

ug/L 

2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 

5mg/L 

5 

mg/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

5mg/L 

5 

mg/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.1 ug/L 

1 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.1 ug/L 

1 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

250ug/L 

5000 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

330ug/L 

5000 

ug/L 
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17 ug/L 

1000 

ug/L 

0.37 

ug/L 

1 

ug/L 

0.15 

ug/L 

0.4 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

| 0.14ug/L 

2 

ug/L 

2.8 

ug/L 

20 

ug/L 

25 

ug/L 

500 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.043 

ug/L 

0.5 

ug/L 

0.45 

ug/L 

1 

ug/L 

0.58 

ug/L 

2 

ug/L 

250ug/L 

5000 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.37 

ug/L 

1 

ug/L 

1 

ug/L 

2 

ug/L 

0.45 

ug/L 

1 

ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 

ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.1 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

5 

mg/L 

5 

mg/L 

0.1 

ug/L 

1 

ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 

ug/L 

lug/L 

2.8 

ug/L 

20 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

25 

ug/L 

500 ug/L 

2.8 

ug/L 

20 ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 
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1805235 


0.15 ug/L 
0 -1 ug/L 
25 ug/L 
0.58 ug/L 
0.37 ug/L 
0.14 ug/L 
0.15 ug/L 
SU 
SU 

0.37 ug/L 
0.37 ug/L 
0.2 mg/L 
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50 ug/L 
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0.5 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

0.5 ug/L 
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0.3 ug/L 

1.2 ug/L 
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0.05 mg/L 
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0.4ug/L 

SU 

SU 

330ug/L 

5000 ug/L 

0.08 ug/L 
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480 ug/L 

1000 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

0.2 mg/L 

0.5 mg/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

2.9 ug/L 

10 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

O.lug/L 

lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

O.lug/L 

0.2 ug/L 

SU 

SU 

250 ug/L 

5000 ug/L 


1805235 


ED 000792 00000911-00150 



17 ug/L 

50 ug/L 
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24 ug/L 
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250 ug/L 
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50 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 
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0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 
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0.2 ug/L 

0.4 ug/L 
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0.3 ug/L 
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lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

0.45 ug/L 
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0.4ug/L 

lug/L 
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0.1 ug/L 
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0.023 mg/L 

0.05 mg/L | 

20 mg/L 

50 mg/L 

24ug/L 
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0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L | 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

0.043 ug/L 
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ug/L 

0.1 ug/L 
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ug/L 

330 ug/L 
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ug/L 
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ug/L 

4800 ug/L 
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ug/L 

24 ug/L 
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ug/L 
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ug/L 

17 ug/L 
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ug/L 

330 ug/L 
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17 ug/L 
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ug/L 

4800 ug/L 
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0.4 ug/L 
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ug/L 

0.37 ug/L 
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ug/L 

250 ug/L 
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ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

lug/L 
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ug/L 

0.12 ug/L 
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ug/L 

0.5 ug/L 
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ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 
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ug/L 

0.4 ug/L 
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ug/L 

0.58 ug/L 
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ug/L 

0.1 ug/L 
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ug/L 
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0.2 ug/L 

0.3 ug/L 
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0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.14 ug/L 
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lug/L 

2.8 ug/L 
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lug/L 

0.37 ug/L 
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0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12 ug/L 
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ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

0.1 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 

ug/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

0.16 mg/L 

0.4mg/L 

0.023 mg/L 

0.05 

mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

SU 


SU 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

1.2ug/L 

2.5 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.14ug/L 

2 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330 ug/L 

5000 

ug/L 

17 ug/L 

1000 

ug/L 
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4800 ug/L 

10000 ug/L 

24ug/L 

200ug/L 

250 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

0.1 ug/L 

0.2ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

5mg/L 

5 

mg/L 

0.3 ug/L 

ljug/L 

0.1 ug/L 

0.2ug/L 

0.2mg/L 

0.5 mg/L 

2mg/L 

5 mg/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

20mg/L 

50 mg/L 

2.8 ug/L 

20 

ug/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

0.1 ug/L 

1 

ug/L 

0.1 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 

ug/L 

0.37 ug/l 

1 

ug/L 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

0.08 ug/L 

0.2ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

O.lug/L 

1 

ug/L 

O.lug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

2.8ug/L 

20 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

330ug/L 

5000 

ug/L 

4800 ug/L 

10000 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 

ug/L 

5 mg/L 

5 mg/L 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 
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0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 mg/L 

0.16mg/L 

0.4mg/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

0.1 ug/L 

1 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

17 ug/L 

1000 

ug/L 

4800 ug/L 

10000 

ug/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

250ug/L 

5000 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

330ug/L 

5000 

ug/L 

17 ug/L 

1000 

ug/L 

4800 ug/L 

10000 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

250 ug/L 

5000 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.58 ug/L 

2 

ug/L 

0.1 ug/L 

1 

ug/L 

0. lug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.14ug/L 

2 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 
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1805235 


0.12 ug/L 
0.5 ug/L 
0.06 ug/L 

1- 2 ug/L 

0.45 ug/L 
0.4 ug/L 
0.1 ug/L 
0.14 ug/L 
2.8jug/L 
0.043 ug/L 
lug/L 
0.12 ug/L 
0 5 [ug/L 
0.06 ug/L 
1.2 ug/L 
0.45 ug/L 
0.4 ug/L 
0.2mg/L 
0.04 mg/L 
0.023 mg/L 
0.14 ug/L 
SU 

0.37 ug/L 
0.15 ug/L 
0.043 ug/L 
lug/L 
0.12 ug/L 
0.5 ug/L 
0.06 ug/L 
1.2 ug/L 
0.45 ug/L 
0.58 ug/L 
0. lug/L 
0.1 ug/L 
0.37 ug/L 

4 mg/L 
17 ug/L 
2.8 ug/L 

0.15 ug/L 
0.1 ug/L 
0.1 ug/L 
0.3 ug/L 
2.8 ug/L 

5 mg/L 


0.4 

ug/L 

1 

ug/L 

0.3 

ug/L 

2.5 

ug/L 

1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

2 

ug/L 

20 

ug/L 

0.5 

ug/L 

2 

ug/L 

0.4 

ug/L 

1 

ug/L 

0.3 

ug/L 

2.5 

ug/L 

1 

ug/L 

1 

ug/L 

0.5 

mg/L 

0.1 

mg/L 

0.05 

mg/L 

2 ug/L 


SU 

1 

ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 

ug/L 

2 

ug/L 

0.4 

ug/L 

lug/L 

0.3 

ug/L 

2.5 

ug/L 

1 

ug/L 

2 

ug/L 

1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

1 

ug/L 


lOmg/L 
50 ug/L 
20 ug/L 
0.4ug/L 
lug/L 
0.2 ug/L 
lug/L 
20 ug/L 
5 mg/L 
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3.3 

mg/L 

3.3 mg/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2ug/L 

0.2 

mg/L 

0.5 mg/L 

480ug/L 

1000 ug/L 

0.15 

ug/L 

0.4ug/L | 

25 

ug/L 

500ug/L 

5 

mg/L 

5 mg/L 

33 

ug/L 

500ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

480ug/L 

1000 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.37 

ug/L 

lug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.58 

ug/L 

2 ug/L 

0.1 

ug/L 

lug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 

ug/L 

lug/L 

2.8 

ug/L 

20 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

24ug/L 

200 ug/L 

0.15 

ug/L 

0.4 ug/L 

0.3 

ug/L 

lug/L 

3.3 

mg/L 

3.3 mg/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.2 

mg/L 

0.5 mg/L 

0.16 

mg/L 

0.4mg/L 

20mg/L 

50 mg/L 


SU 

SU 

24ug/L 

200 ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

4800 ug/L 

10000 ug/L I 

0.4ug/L 

lug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 1 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

1 ug/L | 

60 ug/L 

130ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 
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0.4ug/L 

lug/L 

0.58 

ug/L 

2 ug/L 

0.1 

ug/L 

lug/L 

0.1 

ug/L 

0.2ug/L 

0.3 

ug/L 

lug/L 

140ug/L 

1000 ug/L 

0.37 

ug/L 

lug/L 

0.45 

ug/L 

lug/L 

3.3 

mg/L 

3.3 mg/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 ug/L 

17 

ug/L 

50 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

4800 ug/L 

10000 ug/L 

24ug/L 

200 ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

17 

ug/L 

50 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

0.06 

ug/L 

0.3 ug/L 

24 ug/L 

50 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

56 ug/L 

400 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 
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P 4800 ug/L 

lOOOOug/L 

24ug/L 

200ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50ug/L 

F 330 ug/L 

5000 ug/L 1 

17 ug/L 

50 ug/L 

4800 ug/L 

lOOOOug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 1 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0,4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

10 ug/L 

20 

ug/L 

0.06 

ug/L 

0.3 

ug/L 

24 ug/L 

50 

ug/L 

0.45 

ug/L 

1 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

17 

ug/L 

1000 ug/L 

0.043 

ug/L 

0.5 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.15 

ug/L 

0.4 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

1 

ug/L 

2 

ug/L 

0.12 

ug/L 

0.4 

ug/L 

2.8 

ug/L 

20 

ug/L 

5 

mg/L 

5 

mg/L 

3.3 

mg/L 

3.3 

mg/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.08 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.2 

mg/L 

0.5 mg/L 

0.16 

mg/L 

0.4 mg/L 

33 

ug/L 

500 

ug/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

0.1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

1 

ug/L 

2 

ug/L 

0.12 

ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 

ug/L 

1 

ug/L 

0.06 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 

ug/L 

2.5 

ug/L j 

0.45 

ug/L 

1 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 
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0.58 ug/L 

2 ug/L j 

0.04 mg/L 

0.1 mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

SU 

SU 

| 24 ug/L 

200 ug/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L | 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

33 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

33 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.12ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0. lug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

56 ug/L 

400 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

| 0.14ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L j 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 
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f 0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

| 0.4 ug/L 

1 

ug/L | 

1 0.1 ug/L 

1 

ug/L 

0.1 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 

ug/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

0.16mg/L 

0,4mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

SU 


SU 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

2.9 ug/L 

10 

ug/L 

O.lug/L 

1 

ug/L 

0.1 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.16 mg/L 

0.4 mg/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

j 1.2ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

1.9 ug/L 

5 

ug/L 
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0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

[ 0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

1 330ug/L 

5000 

ug/L 

0.2mg/L 

0.5 

mg/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

pH Units 


pH Units 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

pH Units 


pH Units 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.043ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

250ug/L 

5000 

ug/L 

2.9ug/L 

10 

ug/L 

330ug/L 

5000 

ug/L 

0.1 ug/L 

1 

ug/L 

17 ug/L 

1000 

ug/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

1.9 ug/L 

5 

ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

2.9 ug/L 

10 ug/L 

0.1 ug/L 

1 

ug/L 

r 0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

i 0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

r 0.12ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 
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2.8ug/L 

20 ug/L 

5 mg/L 

5 mg/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

1.9 ug/L 

5 ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

2.9 ug/L 

10 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

5 mg/L 

5 mg/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

pH Units 

pH Units 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 
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1.9ug/L 

5 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

330 ug/L 

5000ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

1 0.12ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 

ug/L 

1 

ug/L 

2.8 

ug/L 

20 

ug/L 

3.3 

mg/L 

3.3mg/L 

3.3 

mg/L 

3.3 

mg/L 

3.3 

mg/L 

3.3 

mg/L 

0.37 

ug/L 

1 

ug/L 

3.3 

mg/L 

3.3 

mg/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

17 

ug/L 

1000 

ug/L 

4800 ug/L 

10000 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250ug/L 

5000 

ug/L 

17 

ug/L 

50 

ug/L 

330ug/L 

5000 

ug/L 

17 

ug/L 

1000 

ug/L 

4800 ug/L 

10000 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

pH Units 


pH Units 

3.3mg/L 

3.3 

mg/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

33 ug/L 

500 

ug/L 

| 17 ug/L 

1000 

ug/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 
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0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3ug/L 

24 ug/L 

200ug/L 

17 ug/L 

50ug/L 

33 ug/L 

500ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

480 ug/L 

lOOOug/L 

0.58 ug/L 

2ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3ug/L 

1.2ug/L 

2.5ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20ug/L 

24 ug/L 

200ug/L 

17 ug/L 

50ug/L 

330 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

lOOOug/L 

17 ug/L 

lOOOug/L 

25 ug/L 

500ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.37 ug/l 

lug/L 

0.14 ug/L 

2ug/L 

0.15ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5ug/L 

lug/L 

2ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.12ug/L 

0.4ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3ug/L 

1.2ug/L 

2.5ug/L 

0.08 ug/L 

0.2ug/L 

lOmg/L 

25 mg/L 

24ug/L 

200ug/L 

0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

17 ug/L 

50ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

lOOOug/L 

480ug/L 

lOOOug/L 

24ug/L 

200ug/L 

25 ug/L 

500ug/L 

17 ug/L 

50ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L 
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17 ug/L 

1000 ug/L J 

480ug/L 

1000 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

pH Units 

pH Units 

0.2 mg/L 

0.5 mg/L 

1 0.1 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

O.lug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

5 mg/L 

5 

mg/L 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

SU 


SU 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.16 mg/L 

0.4mg/L 

0.04 mg/L 

O.lmg/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

250 ug/L 

5000 ug/L 

17ug/L 

50 ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

250 ug/L 

5000 

ug/L 

330ug/L 

5000 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.2 mg/L 

0.5mg/L 

0.16mg/L 

0.4mg/L 

r 0.023 mg/L 

0.05 mg/L 

20 mg/L 

50mg/L 

SU 

SU 

24 ug/L 

200 ug/L 1 

250 ug/L 

5000 ug/L j 
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17 ug/L 

50 ug/L 1 

330ug/L 

5000 ug/L 1 

17 ug/L 

1000 ug/L 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

1 5 mg/L 

5 mg/L 

0.14ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

4800 ug/L 

10000 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

4800 ug/L 

10000 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 

250ug/L 

5000 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

4800 ug/L 

10000 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.37 ug/i 

lug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

1.5 ug/L 

4 ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

5 ug/L 

10 ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

12 ug/L 

25 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

SU 

SU 

1 24 ug/L 

200 ug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

[ 17 ug/L 

50 ug/L 

330 ug/L 

5000 ug/L 

17 ug/L 

1000 ug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

24 ug/L 

200 ug/L 
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O.lug/L 

0.2 

ug/L 

0.3 ug/L 

1 

ug/L 

28ug/L 

200 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

P 0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

L 17 ug/L 

50 

ug/L 

1 0.37 ug/L 

1 

ug/L 

| 0.14 ug/L 

2 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.2mg/L 

0.5 

mg/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

0.023 mg/L 

0.05 

mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

250ug/L 

5000 

ug/L 

17 ug/L 

50 ug/L 

330ug/L 

5000 ug/L if 
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17 ug/L 

1000 ug/L 

4800 ug/L 

10000 ug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

2.9 ug/L 

10 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

2.9 ug/L 

10 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

1.9 ug/L 

5 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

5 mg/L 

5 mg/L 

3.3 mg/L 

3.3mg/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 mg/L 

0.04 mg/L 

0.1 mg/L 
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0.023 mg/L 

0.05 

mg/L 

28 ug/L 

200 

ug/L 

0.45 ug/L 

1 

ug/L 

0.4 ug/L 

1 

ug/L 

0.023 mg/L 

0.05 

mg/L 

20 mg/L 

50 mg/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

24 ug/L 

200 

ug/L 

25 ug/L 

500 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

33 ug/L 

500 

ug/L 

17 ug/L 

1000 

ug/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.5 ug/L 

1 

ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

5 ug/L 

10 ug/L 

1.9 ug/L 

5 

ug/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4 

ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 

ug/L 

lug/L 

2 

ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

25 ug/L 

500 ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

33 ug/L 

500 

ug/L 

17 ug/L 

1000 

ug/L 

480 ug/L 

1000 

ug/L 

0.4ug/L 

1 

ug/L 

1.2 ug/L 

2.5 

ug/L 

0.37 ug/L 

1 

ug/L 

20 mg/L 

50mg/L 

5 mg/L 

5 mg/L 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.08 ug/L 

0.2 

ug/L 

0.2 mg/L 

0.5 

mg/L 

0.16 mg/L 

0.4mg/L 

0.023 mg/L 

0.05 

mg/L 

25 ug/L 

500 

ug/L 

17 ug/L 

50 

ug/L 

330ug/L 

5000 

ug/L 
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17 ug/L 

1000 ug/L ( 

0.3 ug/L 

lug/L 

0.4ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2ug/L 

r 0.14 ug/L 

2 ug/L 

t 0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4ug/L 

5 ug/L 

10 ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

12 ug/L 

25 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

480 ug/L 

1000 ug/L 

0.37 ug/L 

lug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

12 ug/L 

25 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

IpH Units 

pH Units 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

pH Units 

pH Units 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0.1 ug/L 

lug/L 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

0.3 ug/L 

lug/L 

28 ug/L 

200 ug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

5 mg/L 

5 mg/L 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 

0.043 ug/L 

0.5 ug/L 

lug/L 

2 ug/L 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

j 5 ug/L 

10 ug/L 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

j 12 ug/L 

25 ug/L 

0.45 ug/L 

lug/L 

0.4 ug/L 

lug/L 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

0. lug/L 

lug/L 
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28ug/L 


200ug/L 
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Matrix 

QA Comment 

Latitude 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 
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Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 
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Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

12 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89554 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 
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Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

12 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.88946 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89778 

Surface Water 

L2 Val 

37.89778 
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Surface Water 

L2 Val 

37.89778 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.89127 

Surface Water 

L2 Val 

37.88946 

Surface Water 

L2 Val 

37.89778 

Surface Water 

L2 Val 

37.88946 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89778 

Surface Water 

L2 Val 

37.89778 

Surface Water 

L2 Val 

37.89778 

Surface Water 

L2 Val 

37.89778 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 
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Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 
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Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89493 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 
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Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89458 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 

Surface Water 

L2 Val 

37.89697 
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Surface Water 


L2 Vai 


37.89697 
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Longitude 


I Analysis 

-107.64918 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64918 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64701200. 8 Metals (ICP/ MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64701245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 2320B Alkalinity, Total 
-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 2320B Alkalinity, Total 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 
-107.6470lbM4500_H+"phP 
-107.64918^M4500_H+ pH 
-107.63836 SM4500_H+ pH 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-lQ7L63836pQ0.8 Meta ls (ICP/ MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 


-107.64701SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701245 . 1 Mercury (CVAA ) 

- 107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 
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-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836300_QRGFM_28D Anion s, Ion Chromatography 
-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/M S) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200 .8 M etals (ICP/M S) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.6 4918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64701 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 200.7 Metals ( ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836boQ.8lvietals (ICP/MS) 

-107.64701 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64701 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 64918200 .7 M etals (ICP) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200 . 8 Me tals (ICP/ MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64918200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64918200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701300_QRGFM_28D Anions, Ion C hromatography 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

- 107.64701200 .7 M etals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

- 107.64701200 . 7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

- 107 .6 3836200 . 8 Metals ( ICP/MS) 

-107.63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200. 8 Metals (IC P/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.649 18200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918200.7 Metals (ICP) 

-107.64918^00.7 Metals (ICP) 

-107.64918poa7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 2320B Alkalinity, Total 
-107.64733 200. 8 Meta ls (ICP/MS) 

-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 64733200 .8 Me tals (ICP/MS ) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733245.1 Me rc ury (CV AA) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64733200.8 Metals (ICP/ MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 2320B Alkalinity, Tota l 
-107.64733300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64733300_QRG FM S Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 SM4500_H+ pH 
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-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107. 64733300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 SM4500_H+ pH 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64918200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-1 07.64918 300 QRGFMS An ions, Ion Chromatography 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 300 0RGFM S Anions, Ion Chromatography 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.6 4519200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64733200.7 Me tals (ICP) 

-107. 64733 20 0.7 Metals ( ICP) 

-107.64733200 .7 Metals (ICP) 

-107.64733200.7 Metals (ICP) 

-107.64733200 . 7 Metals (ICP) 

-107.64733200.7 Metals (ICP) 

- 107.64733200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 65422300_QRGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 SM4500_H+ pH 

-107.64593 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836300_QRGFM_28D Anions, I on Chromatography 
-107.64918 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.65422300_QRGFM_28D A nions, Ion Chromatography 
-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.6542 2200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

^0^64918^00.7 Metals (ICP) ~ 

-107.64918200.7 Metals (ICP) 

-107.64918200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.6491820 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200. 8 Metals ( ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.6542 2 200.7 Metals (ICP) 

-107.65422200 .7 Metals (ICP) 

-107.65422200.7 Metals (ICP) 

- 107 . 65422200 . 7 Metals (ICP) 

-107.64593200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64918200.7 Metals (ICP) 

-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836300_QRGFM_28D Anion s, Ion Chromatography 
- 107.64593200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64593200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593245.1 Mercury (CVAA) 
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-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.65422200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.65422200 . 8 Me tals (ICP/MS) 

-107. 63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107. 63836 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

^107!64593b00.8 Metals (ICP/MS)~ 

-107.64593p00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.65422 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107 .64593 20 0.7 Metals (IC P) 

-107.64593 200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107 .64593 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64593200.8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64593200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64519300_QRGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107 . 65422 300 _ QRGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 


1805235 


ED 000792 00000911-00222 




-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.65422200 . 8 Metals (ICP/M S) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64 519200. 7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519|200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.645 19p00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64593 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64918 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64918 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.65422300_QRGFM_ 28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64701200 . 8 Metals (ICP/M S) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200. 8 Me tals (ICP/M S) 

- 107.64918200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 
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-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64918200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64918200.8 Metals (ICP/ MS) 

-107.64918 20 0.7 Metals (IC P) 

-107.64918 200. 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.6 4918200.8 Metals ( ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.6470lb00 7 Metals (ICP) 

-107.647 0ip00^Metals (ICP) 

-107.6470lj200 7 Metals (ICP) 

-107 .63836200 -7 M etals (ICP) 

-107.638361200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200. 8 Me tal s (ICP/MS) 

-107.63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200. 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64701200.7 Metals (ICP) 
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-107.64701200.7 Metals (ICP) 
-107.64701200.7 Metals (ICP) 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64593 245.1 Mercury (CVAA) 
-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64918 245.1 Mercury (CVAA) 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.65422 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.65422245.1 Mercury (CVAA) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 
-107.64593 2320B Alkalinity, Total 
-107.63836 2320B Alkalinity, Total 
-107.64918 2320B Alkalinity, Total 
-107.65422 2320B Alkalinity, Total 
-107.64519 2320B Alkalinity, Total 
-107.64593200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64593 200.8 M etals (ICP /MS) 
-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 
-107.63836200 .7 M etals (ICP) 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 
-107.63836 200.7 Metals (ICP) 
-107.63836 200.7 Metals (ICP) 
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-107.63836200.7 Metals (ICP) 

| -107.63836200.8 Metals (ICP/MS) j 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.7 Metals (ICP) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64723245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64723 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 

2320B Alkalinity, Total 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 

200.8 Metals (ICP/MS) 

! -107.64723 

200.8 Metals (ICP/MS) 

1 -107.64701200.7 Metals (ICP) 1 

1 -107.64701 

200.8 Metals (ICP/MS) 

| -107.64701200.8 Metals (ICP/MS) j 
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-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/M S) 

-107.64723 SM4500_H+ pH 
-107.64701 SM4500_H+ pH 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .64 701300_QRG FM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64723200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.6 4723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.647 23200 . 8 Metals (ICP/ MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64723 200.7 Metals (ICP) 

-107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701^320B Alkalinit y, Total 
-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64 70l|200 .8Metals(ICP/MS) 

-107.6470120 0.8 M etals (ICP/MS) 

-107.64701 245.1 Mercur y (CVAA) 

-107.64701245.1 Mercury (CVAA) 

-107.6472 3 200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64723200.7 Metals (ICP) 

-107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.6 4723200 . 8 Me tals (ICP/M S) 

-107.64723200.7 Metals (ICP) 

-107 . 64723200.7 Metal s (ICP) 

-107.64723200.7 Metals (ICP) 

-107.64723 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

- 107 .6 4723SM2340B Total H ardness (as CaC03) by calculation 
-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.6 472 3200.7 Metals ( ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.647 0lj200.7 Metals (ICP) 

-10/! 64701 boo. 8 Metals (ICP/M S)~ 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.7 Metals (ICP) 

- 107.64723300_QRGFM_28D An ions, Ion Chromatography 
-107.64723200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723200. 7 Metals (ICP) 

- 107.64723200.7 Metals (ICP) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701300_QRGFM_28D Anio n s, Io n Chromatography 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200 .7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200 ,8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107!63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836^00.7 Metals (ICP) 

-107.63836^00.8 Metals (ICP/MS)~ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metalsjl CP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63836 2 00.8 Metals (ICP/ MS) 

-107.63836 20 0.8 Metals (ICP /MS) 

-107. 63836 25 40C Total Disso lved Solids (Dried at 180 A°C) 
-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64723 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals ( ICP) 

-107. 63836300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
- 107.63836 300 0RGFM 28D A nions, Ion Chromatography 
-107.63836 300 0RGFM 28D Anions, Ion Chromatography 
-107 . 64733300_ QR GFM_28D A nions, Ion Chromatography 

-107.64593200.7 Metals (ICP) 

-107.64918200 . 8 Metals (ICP/ MS) 

-107. 64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64733300_QRGFM_28D Anions, Ion C hromatography 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2540D Total Suspended Solids Dried at 103-105A°C 
-107.64701300 0RGFMS Anions , Ion C h romatography 
-107.64723 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107. 63836 SM4500_H+ pH 
-107.63836200.7 Met als (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836boO^Metals (ICP)~~ 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

^07^63836g00.8Me tals (ICP/ MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836 200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63836 2 00.8 Metals (IC P/MS) 

-107.63836200. 8 Me tals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 63836200 .7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Me tal s (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107 . 63836200 .7 Metals ( ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 63836SM2 340 B Total Hardness (as C aCQ3) by calculation 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836^00.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107^63836p00.8 Metals (ICP/MS)~ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-407.63836 20 0.7 Metals (ICP) 

-107.64733200.8 M etals (IC P/MS) 

-107.63836SM4500_H+ pH 
-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Me tals (ICP/MS ) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200 . 7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733SM2 3 40B Total Hardness ( as CaC03) by calculation 
-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107 .64733 20 0.8 Met als (ICP/ MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64918SM4500_H+ pH 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64733300_QRGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107 . 63836 200.7 Metal s (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64701200 . 7 Metals (ICP) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64701200.7 Metals (ICP) 
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-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519300_QRG FM S Anions, Ion Chromatography 
-107.64593 SM4500_H+ pH 
- 107 . 64519200 .8 Me tals (ICP/MS) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

- 107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

- 107.64519200 .7 M etals (ICP) 

-107. 64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64519200.8 Metals (ICP/ MS) 

-107.6 4519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metal s (ICP/M S) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 2320B Alkalinity, Total 
-107.64519 SM4500_H+ pH 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64 733124 5.1 Mercury (CVAA) 

-107.6473320 0.7 M etals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .64701 23 20B Alkalinity, Total 
-107.65422 SM4500_H+ pH 
-107.64701200.7 Metals (ICP ) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200 . 8 Metals (ICP/M S) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64701200 .8 M etals (ICP/MS ) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64701200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200 . 8 Metals ( ICP/MS ) 

- 107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
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-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .6 4701300 0RG FM _28D Anions, I on Chromatography 
-107. 64701 SM4500_H+ pH 

-107 .6 4701 300 0RGFM 2 8D Anions , Ion C hromatography 
-107.64701 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107 . 64519200. 8 M etals (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64701200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

107.63836^00.8 Metals (ICP/MS)~ 

-107.638361200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

407^63836^00.8 Metals (ICP/Ms"jT~ 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .638362 00.8 Met als (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107. 63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64701200 .8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200 . 8 M etalsj ICP/MS) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 
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-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200.8 Metals ( ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.638362320B Alkalinity, Total 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.7 Metals (I CP) 

-107.63836200.8 Met als (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.6383 6bM4500_H+ pH 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836^00.8 Metals (ICP/MS) ~ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107^63836^0 0.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200 7 Metals (ICP) 

-107.64733 2320BAIkalinity, Total 
-107. 63836 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals ( ICP) 

- 107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 
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-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64733200 .8 Metal s (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64733200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 M etals (ICP/MS ) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 
-107.63836300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733^00.8 Metals (ICP/MS)~ 
-107.63836SM4500_H+ pH 
-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64918200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 SM4500_H+ pH 
-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200 .7 Metal s (ICP) 

-107 .63836 20 0.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836300_QRGFM _28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 63836200 . 7 Metals (ICP) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.6451920 0. 8 Metals ( ICP/MS) 

- 107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 SM4500_H+ pH 
-107.64519 200.7 Metals (ICP) 
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-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

- 107 . 64519200 .7 M etals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

- 107.64519200. 7 Metal s (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .6 4519200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
~107.63836p00.8Metals^(ICP/MS)^ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .6383620 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200 .8 Metals (ICP/MS ) 

-107 .63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107. 63836 200. 8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107. 63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
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-107.63836 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836300_QRG FM _28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64519200.7 Metals (ICP) __ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836^00.7 Metals (ICP)~ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63836 2 00.8 Metals (IC P/MS) 

-107.63836200 .8 Me tals (ICP/MS ) 

-107.63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64519200 . 8 Metals ( ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 2320B Alkalinity, Total 

-107.64519SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 645 19 |300_0 RG F M S Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 B00_QRGFM _28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 SM4500_H+ pH 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107^638361200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200 .8 Me tals (ICP/MS) 

-107 .638362 00.8 Met als (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals ( ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200. 7 M etals (ICP) 

- 107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 
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-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

- 107.64519200 . 7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 2320B Alkalinity, Total 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.638362320B Alkalinity, Total 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

^107. 63836 20 0.8 Metals (ICP/MS ) 

- 107.63836200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64519200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64519200 .8 M etals (ICP/M S) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 .6 4519200.8 M etal s (ICP/MS) 

-1 07.64519 2320B Alkalinity, Total 

-107.64519SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 


1805235 


ED 000792 00000911-00240 




-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519300_QRGFM_28D Anions, I on Chromatography 
-107.64519 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64519300_QRGFM_28D A nions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

- 107.64519200 .8 M etals (ICP/ MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

- 107 .6 3836200.7 M etals (ICP) 

-107.63836 20 0.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

^107!63836b00.8 Metals (ICP/MS)" 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107^645 19 200. 8 Metals^lCP/MS)^ 

-107.64519 200.8JVIetals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107. 64519 20 0.8 Metals (IC P /MS) 

-107.64519200 . 8 Me tal s (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200. 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64519200 . 8 Metals ( ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64593 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64593 

300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 SM4500_H+ pH 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64593200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.651482320B Alkalinity, Total 
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-107.65148SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 

-107.65148 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.65148245.1 Mercury (CVAA) 

-107.65148 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 

2320B Alkalinity, Total 

-107.64593 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 

-107.64519 

245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 

-107. 64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64519 

300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107. 64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64519SM4500_H+ pH 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

i -107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

f -107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

I -107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64519200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64593 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64593 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.6 4519200.7 Metals (IC P) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metal s (ICP) 

-107.645 19^00.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519p00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107^645 19 pOO. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107. 64519 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200 . 8 Metals ( ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

- 107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 
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-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.64593 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Me tals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63 836200.8 Me tals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.638 36200.7 Metals (ICP) 

-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64593200 . 7 Metals (I CP) 

-107. 63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
- 107 . 63836200 . 8 Metals ( ICP/MS ) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 65148200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.6514820 0. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148300_QRGFM_28D Anions, Io n Chromatography 
-107.65148 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

- 107 . 65 148SM 4500 H+ pH 

-107.64593200.7 Metals (ICP) 

-107.63836300 0RGFMS An i ons, Ion Chromatography 
-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.7 Metals (ICP) 

-107.65148 200.7 Metals (ICP) 

-107.65148 200.7 Metals (ICP) 

-107.65148 200.7 Metals (ICP) 

-107.65148200.7 Metals (ICP) 

-107.65148200.7 Metals (ICP) 

-107.6 5148200.7 Metals (ICP) 

-107.65148200.7 Metals (ICP) 

-107.65148200.7 Metals (ICP) 

-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 200.7 Metals (ICP) 

-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107!65148p00.7 Metals (ICP) 

-107.65148p00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .65 148 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200 . 8 Metals (ICP/M S) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 65148200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200.8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 63836200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65148 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.63836 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836 SM4500_H+ pH 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.645 19p00_QRGFM_ 28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519^00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64519300_QRGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64519200 .8 Metals ( ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 

- 107.64519200 . 7 Metals (ICP) 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 SM4500_H+ pH 
-107.63836 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836 SM4500_H+ pH 
-107. 64519200 . 8 Me tal s (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.6 4519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 M e tals (IC P/MS) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200. 7 Metals (ICP) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200.8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 63836200 .8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200 . 8 Metals (ICP/M S) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.6383 6 200.8 M etals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200 . 8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 2320B Alkalinity, Total 
-107.64519 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metal s (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200 .8 Metal s (IC P/MS) 

-107.64519SM4500_H+ pH 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200. 8 M etals (ICP/M S) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107 . 63836200 .7 M etals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64593 SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 

-107. 63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 

-107.64918SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519200.7' Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

- 107 . 64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107. 63836 SM4500_H+ pH 

-107.65422SM2340B Total H ardness (as CaC03) by calculation 
- 107 . 65422200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918 200.7 Metals (ICP) 

-107.64918200.7 Metals (ICP) 

- 107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.6491820 0. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64918200.8 Metals (ICP/MS) 
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P -107.64918 

200.8 Metals (ICP/MS) 

| -107.64918 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.7 Metals (ICP) 

-107.65422 

200.7 Metals (ICP) 

-107.65422200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.65422 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.65422200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

i -107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

f -107.64519 

200.7 Metals (ICP) 

I -107.64519 

200.7 Metals (ICP) 
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-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64733 SM4500_H+ pH 

-107 . 64519300_QRGFM_28D An ions, Ion Chromatography 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200 . 8 Metals (ICP/ MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 2320B Alkalinity, Total 

-107.64519SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519 SM4500_H+ pH 
-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 

-107.638 36p00_QRGFM_ 28D Anions, Ion Chromatography 
-107. 6451930 0_QRGFM_28D Anio ns, Ion C hromatography 
-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200. 8 Me tals (ICP/MS) 

-107. 64519 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

- 107 . 63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107. 63836300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107 . 63836300_QRGFM_28D An ions, Ion Chromatography 
-107.63836300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107.63836300_QRGFM _28D Anions, Ion Chromatography 
- 107.63836SM4500 H+ pH 
-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 
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-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 2320B Alkalinity, Total 
- 107.64519200 . 8 Metals (ICP/MS ) 

-107. 64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.7 Metals (ICP) 

-107.64519200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.7 Met als (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836^00.8 Metal:T(ICP/MS)~ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS)~ 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107^63836200.8 Metals (ICP/MS)~ 

-107.63836 200.8 Mletals (ICP/MS) 

-107.63836 200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63836 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

- 107 . 64519SM4 500 H+ pH 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200 .7 M etals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 
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-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200 . 7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.63836300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 
-107. 63836300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
-107.64519 20 0.8 Metals (IC P /MS) 

-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.6451920 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107^645 19 200. 8 Metals (ICP/MS ) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107. 64519 2 00.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 . 64519200 .8 Metals ( ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS ) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107 . 63836200.8 Metals ( ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200 .7 M etals (ICP) 

- 107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 
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-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

- 107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107 .63836 20 0.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733^00.8 Metals (IC P/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200. 8 Me tals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200. 8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 2320B Alkalinity, Total 

-107 . 64733SM2340B Total Hardne ss (as CaC03) by calculation 
-107.64733245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64733 245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733300_QRGFM_ 2 8D Anions, Ion Chromatography 
-107.64733 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 
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-107.64733 300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 

I -107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 

-107. 63836 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64519 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.7 Metals (ICP) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.63836 

200.8 Metals (ICP/MS) 

-107.64733 

300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64519 

2320B Alkalinity, Total 

-107.64519SM2340B Total Hardness (as CaC03) by calculation 

-107.64519 

245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 

245.1 Mercury (CVAA) 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64519 300_ORGFM_28D Anions, Ion Chromatography 

-107.64519 

300_ORGFMS Anions, Ion Chromatography 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 

-107.63836 

200.7 Metals (ICP) 

-107.63836200.7 Metals (ICP) 
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-107.63836 200.7 Metals (ICP) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.63836 200.8 Metals (ICP /MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
- 107 .6 3836200 . 8 Metals (ICP /MS) 
-107.63836200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.6 3836200. 8 Me tals (ICP/MS) 
-107.63836200.7 Metals (ICP) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519245.1 Mercury (CVAA) 
-107. 64519 SM4500_H+ pH 
-107.63836245.1 Mercury (CVAA) 
-107.63836 SM4500_H+ pH 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519^ 00.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 2320B Alkalinity, Total 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
- 107 . 64519200 . 8 Metals ( ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
-107.64519200.8 Metals (ICP/MS) 
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-107.64519 200.8 Metals (ICP/MS) 
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